స్థావకులు : నెల్లూరు 'వెంకటామానాయుడు 


విడివతి 0-25 మై. 


నంపుటి 38 ] 


సంపాదకుడు : నెల్లూరు శ్రీరామమూర్తి 


ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానంపై (ప్రథాని ఆంధ పర్యటన 


(సంచిక 18 


4 అంధ్ర “తులు 
అగ్రనాయకుల వైఖరి 


శ 


జీ (అహ్మోనంద రెడ్డిగారు ఢిల్లీనుంది తిరిగి 


రాగానే జూళా మానంలో మూడు రోజుల 
పొటు [వధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధిగారు 
ఆం్మక్షవ్రదేశ్‌లో నర్యటిస్తారని (ప్రకటిం 
చారు. 

అనలు ముఖ్యమంతి ఇంత హుటా 
వాటిగా ఢిల్లీ వెళ్లడంలో అంతర్యమేమిటా 
అని తలలు గోడ్కుంటున్న రాజధానిరావి 
కీయ వరిశీలకులకు, (వధాని వర్యటన 
విషయమై అయన చేసిన వ్రకటన విన్న 
యాన్ని కలిగించింది. 

వివిల్‌ 22న ఢి ల్లీ రావలసిందిగా 
భారత అంతరంగిక వ్యవహారాల మంతి 
'నండాగారు ఇతర ముఖ్యమం[తులతో పాటు 
(ఆహ్మోనంద రెడ్డిగారికికూడా  వాళాత్తుగా 
పెలువు సంసిందారు. అంతేగాక ఆ 
రోజున కాంగెన్‌ అధ్యక్షుడు కామరాజ్‌ 
గాకు హైదరాబాద్‌ వన్తున్నారు. అయినా 
ముఖ్యమంత్రి తమ అదిలాబాదు కార్యక 


మాన్ని మానుకోలేదు, కాని తాము 25న 
ఢిల్లీ వెట్తన్నామని వప్రిల్‌ 28న విలేఖరు 
అకు తెలియజేశారు. ఎందుక్రాఅని అలో 
లా చన ముగియక వూర్వమే డిల్లీనుంది తిరిగి 

వచ్చాడు కూడా. రాగానే ఇతర దిల్లర విష' 

యాలకతోపాటు వధాని కార్యకమాన్ని 
దారు. (వ్రధాన మంత్రులు 


అవ్వుడవ్వుడు ఈ రాష్ట్రానిశే కాక ఇతర 
'కాష్ట్రాల వర్యటన చేస్తూనే వుంటారు. 
అందులోవింత లేదు. కాని బూలైనానంలో 
ఇందిరాగాంధిగారు మన ర్యాష్టానికి నచ్చి 
నాగాక్టునసాగర్‌కు (ప్రారంభోతృవంజేసి 
అక్కడ న్వర్గీయ నెహ్రూ లాల్‌ బహ 
'దూర్‌ళాస్త్రి గార్ల కంచువిగ్రహోలను అవి 


మా హైదరాబాదు 
విలేఖరి 


ష్కరించనలసి వున్నది, ఇంతలో బాకా 
లోనే రావలసిన అవనరమేమిటో! (నాగా 
కునసాగర్‌ రోనం అమె మళ్ళీవస్తారట.) 

రాజకీయ పరిశీలకుల అ భి [సాయం 
(కారం ఇందుకు ఓక్క "టే ఉద్దేశం కనిపి 
స్తుంది, నంశీవయ్యగారు, ఢిల్లీలో తాము, 
(వధానికి కాంగెన్‌ అధ్యక్షునికి సన్నిహి 


శులమన్న భావాన్ని రాష్ట్రకాంగెన్‌ వాదు 
ల్లో కలిగించారు. కామరాట్‌ గారిని ముఖ్య 
మంతికీకాని నంజీవ రెడ్డికికాణి నంపర్కం, 
పమేయంలేకుండా, అర్మధ్యవదేశ్‌కు తీను 
కోవద్చి పైభావం ఇంకా ధృవపడేట్టు 
జేశారు. నంజీవరెడ్డిగారుకూడా ముఖ్య 
మంతి తమతో ఉన్నా లేకపోయినా 


బాలాజీ చిట్‌ ఫండ్‌ కంపెని (క్ట) 
|p (ట్రంకురోడ్డు - నెల్లూరు (ఏ. వ) 


ఫో : 488. 


'అములులో వున్న చీట్ల వివరము:- 


శెలనరి చందా నెలలు... రీభివిలవ  నభ్యులు 
ఆరూ. 20 50 దా 100 50 
ఉరూ. 50 50 డూ. 2500 50 
ఈ. 100 50 6, 5000 50 
©6200 50 రూ.1000 50 


వేలం (ప్రతి నెల [10-వ తేది కంపెని ఆఫీసులో 


నిక్టీత కాలములో జరుగును. 


మాతుమే మిగిలి వున్నవి - త్వరవడుడు. 


జిల్లాల్లో న్వయంగా వర్యటనల |పారంభిం 
చారు. ఇంకా కొనసాగించనున్నారు. 
ఇలాంటి స్థితిలో (బ్రహ్మానంద రెడ్డిగారు 
తమ నాయకత్వ ఉనికిని ని భూ విం చ 
డానికి గుర్తించజేయడానికి వధ్రాని వర్య 
టన కార్య[ళమాన్ని తల పెట్టవలసినద్చింది. 
ముఖ్యమం్యతి పిలువువై (వధ్రానమం శ్రి 
శాష్ట్రంలో వర్యటించినవ్వడు క నీ న ౦ 
ఒక్కవినయం నృష్టమవుకుంది. (వన్తుత 
రాష్రనాయకులైన నం జీ వ రెడ్డి, నండీ 
వయ్య, బృవ్మోనంద రెడ్డిగారలు రాష్ట్రవ్యవ 
వోరాలకు సంబంధించినంతవరకు వి 
ఒక్కరినీ తమ వృ శ్యే క అభిమానులుగా 
వట లకు రూపాలని అగ్యనాయకులు 
భావించడంలేదు. లేదా ఎవరిని వృశ్యే 
కంగా అభిమానించాలా అన్న విషయమై 
వారింకా ఒక నిర్ణయానికి రాలేదు, 
నంజీవరెడ్డిగారివట్ల వృ దా నికిగా ని, 
కాంగ్వెస్‌ -అర్యక్షునికిగాని, అఖిల భారత 


కదం పాజెకు సీట్‌ రాజకీయాలు 
ee: 


కాంగ్యెన్‌ వ్యవహారాలకు నంబంధించినంత 
వరకు ఎలాంటి అశ, అభిమానము లేవన 
డానికి నూచనలు చాలా కనిపిస్త 
అలాగే నంజీవయ్యగారు వృధా నిక్కి 
అశోక మెహతా, నుబ్బహ్మణ్యంగార్లవలే 
నన్నిహితులనికూడా నమ్మ డానికి అదా 
కాలు వున్నాయి. ఐనప్పటికీ ఆంధప్రదేశ్‌ 
నాయకత్వం విషయంలో. వీరవ్వడే ఒక 
నిర్ణయానికి వచ్చారనడానికి ఆదారాలు 
కనిపించడులేడు. ైగా నంజీవయ్యగారు 
పిలిస్తే కాంగ్పెనుఅధ్యక్షుడు రావడం, 
బృుహ్మానంద రెడ్డిగారు పిలిస్తే వృధాగమంతి 
రావడం దూకు, వీరందరిలో ఎవరు వచ్చే 
యెన్నికల్లో కాంగ్యెనుకు విజయాన్ని 
చేకూర్చగ లకో పరిఫీలించడమే వీరి ఉ్జే 
శ్యంగా తోస్తున్నది, 

కడం పాశజెమ్టు శీనీరువిషయమై నీటి 
పారుదల మంతి “వీ. సిక చృదేశ్‌ 
కాంగ్యెన్‌ అధ్యక్షుడు తిన్మూ రెడ్డిగారికీ మధ్య 
జరుగుతున్న వివాదం చూస్తే నదీజొలాల 
రంగంలోకూడా ముశారాబకీయాలు వచే 
శించాయని భావించవలసి వన్తున్నది. 

అదిలాబాడు జిల్లాలలో (పవహించే 
కదంనది గోదావరికి ఉపనది. దీనిపైన 
నిర్మింవబడిన (ప్రాజెక్టు కిండ 65,000 ఎక 
రాలు మొదటివంట, 20,000 ఎకరాలు 
శెండవ వంట సాగవుకాయని అం 
కొరవ 6 వ “కేజీల 


నిగూఢ రహస్యం! 


6-5-66 శుక్రవారం 


ముంత్రులనుధ 3 
తీరుగా శాఖల 


వనం భజన? 


(మా రహస్య భేది) 


అంధ్ర మంతివర్లంలో తిరుగా శాఖల 
వునర్విళజన జరుగుకుందా? హృదేయవు 
పాతాళంలో ఎక్కడో అతినిగూఢంగా. 
వెదలిన, మెదలుకున్న ఈ విషయం 
ఎట్లనో మా చెవికి సోకింది, అయికే ఈ 
అలోచనలు ఇన్చటికివ్పుడే ఆచరణలో 
'విడకపోవచ్చు; రాగల నెలలో నంఠ్‌ 
వం కాగల రాజకీయ నరిణామాలమీడ 
ఈ అలోదనలు |క్రియారూవం భరించ 
డమో, ఆలోదనలుగానే అణగారి పోవ 
డమో అనుళవ 


కాజకీయక్ఞాలు చెప్తున్నారు. 


జరగవచ్చునని 


రెండు నంనక్సరాలనుండి. విశాఖా 
లేకుండా నామకార్థవు మంతిగా వుండిన 


శ్రీపి ఏ. జి. రాజసు శ్రీయం. అర్‌, 
అప్పారావుగారినుండి సాంన్కృతికళాల 
తిసి అప్పగించలిడింది, అప్పారావుగారికి 
వుదిశ మై 


సాంన్కృకికశాల. 


వారి 
వించించేశాల ఆది, 
హర్చులకు ఈ మార్చు నాంది 
|సాయమని వూహించేనారు, 
రు లేకపోలేదు, 
శాఖలు మాద్చుచేయడమంప్కే అం 
దులో అలోదనలోవున్నట్టు చెవ్పబడుకున్న 
మాక్చుజ చేయడమంపే ఒక ఇుపాను 
'మమైన కల్లో లా న్ని ఎదుర్కొనుటకు 
వలసి వుంటుంది. అంతేకాక అన్న 
కొరవ 6 వ కేతీలో 


వ్యాల్యానిం' 


చిన్న కార్య [కమం వెనుక 


"పెద్దరాజకీయాలు! 


సంజీవ రెడ్డిగారి 


"నెలూరు కొరంఠవముం 
దె by 


ఎందుకు ర ద్రయిసట్టు ఖే 


(మా రాజకీయ పరిశీలకుడు) 


మే 18 తేది శ్రీ నీలం నంతీవరెడ్డిగాకు 
నెల్లూరు వస్తారని, నభలో వువన్యసిస్తా 
రని ఇటీవల వృతికల్లో వద్చింది, ఇవ్పుడు 
వినబోశే వారి. నెల్లూరు 
రద్దయినట్టు వారు. తన జన్మదినమైన 19 
తేదికి తిరువతికి నేరుగా పోతున్న 
న్నది. నంజీవరెడ్డిగారికి నెల్లూరులో బహి 
రంగ నధేకాకుండా, 
కార్య్మకమంాడా చురొళటి వుండినట్లు 
'రెడ్డిగారితో 


కార్యక్రమం 


వునాదికాయివేసే 


అంటుండ్‌నారు. దానికి న 


8 శ్రీ (బహ్మోనేందోరెడ్డి, 
విద్యామంతి శ్రీ బిబరామరెడ్డి, శ్రీ విని, 
థ్రీ చెంచురామానాయుడు ఇత్యాదులంకా 
కూడా వస్తారని అనుకొంటుండినారు. 

ముండుగా నిర్ణయమైపోయిన ఈకార్యో 

ఇక్‌స్మాత్తుగా ఎందుకు 

రద్దయిందో శెలునుకోలేకున్నాము. ఇది 

కారణాంతరాలవల్ల రద్దయిందా, లేక రాజి 

కీయ కారణాలవల్ల ఇలా జరిగిందా అనేది 
కూడా తెలియడంలేదు. 

కొరవ 6 వ కేళీలో 


శ్రమం 


రోజంతా వుత్సాహముగా వుండుటకు | 


ఆరోగ౦లేహంము 
(2) (a) 


[క 


మీరు ప్రతిదినము రాతి కొలది “ఆరోగ్యలేష 
(పొద్దుననే ఒక్కసారి సాఫీగా మలమును విసర్జిపజేయును. మలబద్దే 
కము, ఆతిఉష్ణము, పాలుమాలికను పోగొట్టి శరీరమునందు. వుత్సా 
హమును కలుగవేయును. ర - రక్తవృద్ధిపరచుచు మెదతున్ము 
దేహమును బలపరచి ఆరోగ్యముగానుంచును. అజీర్గము, కూలకడుపు 
నొప్పి, కిళ్లనొప్పులను నివారించును. రుచి, సువాసన కలిగియుండును. 
(వూ పళ యింట నుండదగిన దెివ్యౌషథము, 
పెద్దడల్సి రూ. 2-00. శ్యాంపిల్‌డల్సి ౧-50 పైసలు 


అన్ని మందులసావులలో దొరకును, 


మును సేవించిన 


బాబిలాన్‌ 


ఫె ర్మశ్శి 


* 
ఫ్రే పరాధషి వూఖ బహుళ విదియ * కుక్రవారం- 6-5-1966 
జ్‌ wu 
బంగారు కంట్రోలు 
బంగారం 'కంట్రోలును గద్డుకేయడం | కొనకుండా మానినవారుళేరు వగలు, 


మందిడనే అభిప్రాయం, దానిని (వతిపా | చేయించుకోకుండావున్నవారులేడ్కువద్నా. 
దింబినవారిలో, దాని విషయంలో వట్టు | లుగు క్యారెట్ట బంగారంనగ చేయించు 


కామెంట్‌ వావృంకం అరిగి. నెలలా | 
గగతుమ్తన్నా. పాకిస్తాణ యుద్ధంమూలంగా. 
ఇండియా-పాకిప్రాటమర్య వూ ర్రిగా దెబ్బ 
తిన్న పెలికమ్యూనిశేవల సౌః 

యింతే వరకు వృనరుద్ధరిందబడలేదని 
'శే్యదమర్నతి శ్రీ వత్యవారాయణసిన్హా 
గారే లోకనరలో. తెలియజేశారు. అక్క 
డక సెల్మిగాములు యువ్వుడు. పోన్ట్‌లోనే 
వంనబడుతున్నాయని అయన చెప్పారు. 


ఇంతకాలం కెటిర్యూలుగా వుం! కా 
విడుధలబూూరు. విడుదరైన వెంటనే శ్రీ 


కా, పెదలింగాలశివారు 
మ గ్రామము లో ఉన్నటు 
" వందిన్ని, జె చెట్టి సంపూర్ణ స్వారీన 
హక్కుభుక్తములు కలిగినటువంటిన్నీ ఈ 


౧ద జప్తుకా బడి నటువంటిన్ని 


పాకిస్తాకా సాధించుకోకల్లింది.. అంచే. | రాసీకి కాము సిద్దంగాలేనట్లుకూ. 
dS న్నది. పార్షమెంటులోని కా 0 (గ్రైన్‌ | ఈ కంటోజువల్ల కలిగిన లాభాలేవంశే.. | ఆంధ en prt 
2 వ; నె. 322/1 ర్కు య 28-77 బడక Bn ల మెంచిమాశ్రం. నురేమీజదగలేడు. | బుచ్చారు, బాగుందీ ధోరణి! 
3 9 నత్యులలో అధికనంభ్యాకులు దీనిరద్దును | బ౦ గా రు వ్యాపారంవల్ల (ప్రభుత్వానికి 'మ్యూగికేవన్ద  వునడుద్ధకణశై Gite 


శెంట్లుకు వాద్దులు:- [కూ] కురిపిరాల 
సౌలిమేర (ద) వడిచెక్ల వెంకట్యామనెడ్డి 
వగైరా [వ] బందరు ఓ0 తెరువూరు రోడ్డు 
పొలిమేర (జై మురుగుకాల్వ- ఈ వార్డుల 
మధ్య య 28-77 శెంట్లు వళ్ణంభూమీ. 
'డిటివోట్టమ కిమ్మతు రూ. 4754/- ల. 
యాజము వాయి దా 18-6-1966 శేదిన 


దల వహిందినవారిలోనే (వజలాతున్నది. 
త్రీ ౩. పానుమంతయ్యగారు. చెప్పిన 
దానినిబట్టి బంగారం కంజోలు రద్దుకు 
క నీ నం నవరణలకు మురార్జీదేశాయ్‌ 
'మైఠం నుముఖుడనేది నృష్టమవుతు 


కోరుతున్నారు. 
ఆచరణ సాధ్యంకాని నిర్పంద్రాలన్నీ ఈ 
'విదంగానే నీరుగారి పోతుంటాయి, మద్య 
నిషేదం ఒకటి వివలమైంది. వరకట్నాల 
'నిషేరం వివలమైన వాటిలో మరొకటి. 
ఆచరణ సాధ్యంకాదని తెలిస్కి _వివల 
మైనవని అనుభవ వూర్వకంగా తెలును 


కున్నవారులేరు. న దృష్టెనుండిచూచిన్నా 
వి కోజంనుండిచూబినా బంగారం కం 
(టోలు వూర్తిగా వివలమైసోయిందె. 
'మద్యనిషేధంవలెనే ఇదీ నూటికి నూరు 
పాళ్ళు వరివానంపాలైంది. 


వచ్చే వన్నులు పోవడ్రమేకాకుండ్యా ఆ 
నిబంధనలను అమలు జరువుటలో అధిక 
వ్యయవయానంకు లో ను గావ లసి 
వచ్చింది. ప్రజల పౌదువుక్కు వరవ౭ికి 
ఆస్మారంలేకుండా పోయింది. బంగారం 
ధరలో “బ్లాక్‌ మార్యెలొ |ప్రవేశిం 


చింది. ఈ కం్యటోలు అమలుబాధ్యత 


చేసి 


విదా! 


తా మె ౦ ట్‌ యేమిసాదిందినక్టు! మన 
ఇకమణలోవుండిన వందలాది మైళ్ళ 
కీలకస్థావ 


దశకు వచ్చిన కందుకూరు. వథకాన్ని 
శ్రీ చెంళుకామానాయుడుగారు వెనుకళు 
చెట్టారనే దురభిప్రాయం: 
కలిగింది కొంతవరకు వ్యాపింవదేయ 
బడింది. 


నంజూదద్రిపొద్‌ -తమపాక్టీ. వైలరి ఏమీ 
మారలేదు పొమ్మన్నాడు. అంటే తమ 
'పెకింగ్‌ అనుకూల అనుచర దోర 
ణిలో యేమీమార్చుళేదనేనా దీని 
అర్థం? అంతేకాదు, రైట్‌కమ్యూనిస్టులతో 


రాలనుండి మనమైనికులు కాళీ 
వెన క్కు మళ్ళేబట్టుమాశ్రం 


ఇన్నాళ్లదాక నాగభూమి కాంతిసాదన 
సంఘం సర్యుడుగా చెలామణి అవుతూ. 
వచ్చిన రెవ ౭0 డ్‌ మైకేల్‌ స్కాల్‌ను 
భారతదేశంనుండి ఐహిష్కరీంచాం పొమ్మ 
న్నాడు విదేశాంగమంత్రి శ్రీ దిదేశ్‌పెంగ్‌.. 
ఇన్నాళ్లకు మందిపనే చేశారు. నిజానికి 
శ్రే్యదృవథుత్వం యేర్చరదిన చంస్థకాడు 


కొందరిలో 


వషయాన్నిగూర్చి మేము 


తా నిరాద్రారమనికెలి 


'ప్రె లోర్టువారిమెడుట వేలంవేయబడును. | క్రాన్సి వాటిని కొనసాగించుటకే వట్టుదల బడిన అధికార్గను అ వినీ 8 | సింది. వునాదిరాయిపడిన కనిగిరి వళ | ఇ! సగ ాలనంరేం అనేద బాగా అ 
--పెయ్యేటి భాస్కరరావు, వహించడం విజ్ఞత కాదు కేవలం న్వర్లకారులము ఇబ్బంది | కానికికూడా (వథశ్వంనుండి నమగ౭ను wae: 
Grieg ఆడ్వశేటు. | మూర్జతే ఆనుకురది. అక్మేవంచేకులవు | పెట్టింది. ree చలేదని తెలిసింది. ఈ వభ | కక్‌ br tbe apse 
eer Ct తున్న పాలకులకు ఈ మూ ర్ట త వినో కోపు వ్యయమైంది. ఆన్ని టీక ౦ సే జ కీ os 
ఇందకు డిస్ట్రికు మునసబు న్న య | బీటా వ్యదపైః న్ని వంన్ధ యివి. అవృటిమంబి నాగనమన్య 
Ez దంగా వుండవచ్చుకాని; వివలత దువ్వరి | ముఖ్యంగా (వభుత్వము, కా ౦ (గై న్‌ ri teem 
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1966 తేద వగలు (1 గంటల 
కోర్టునారిచే బహిరంగముగా 
వేయబడును. 

కృష్టా 5 కొవుతరం నలు రితిన్దై'ఇరు 
వారి యిబాక్కా వడ్డమన్నాడు శివారు 
మా గ్రామంలోని అస్తి వైనం:- 
శ వ్‌, నెం, 528 రు య 8-45 లో 
300 గణములు: [తూ] పామర్తి అంకాలు 
'వగైడా [ద] మనాన్మదు సా౭హా వగైరాల 
| (వ) వత్తమనాటి 
శ్రీమన్నారాయణమూర్తిగారి క మారుడు 
శ్రీరామచందురావు _ వానుదేవ రావుల 
న్తేళం, యూ హెద్దులమధ్య 500 గజముల 
శ్థకమున్ను, ఇందులోని నాలుగు నిట్యాళ్డ్‌ 
'పౌళ్క కల్పనహాయున్నూ. 

ఇసి. దాలలా అన్యాక్యాంతములు 
లేవు, కోర్టువారికిమ్మతు రూ. 600 /- 
చేను వెంకటప్పయ్య... 


ణామాలతో (వజలకుమాశ్రం ప్రాణాంత 
కంగా వరిణమినుండి. 

బంగారంమై కంటోలును విధించడంలో 
(వళుత్యోద్దేశ్యేం ఒక్కటీ. నెరవేరలేదు. | 
బంగారు దొంగతనంగా చిగుమరికావడం 
'ఆరికప్టటడశేదు. ధర పెరిగించేకాన్మితగ్గ \ 
'జేదు బంగారంమీద (ప్రజలకు మోజుపో | 
లేదు. బంగారు కొనకపోవడంవల్ల ప్రజల | 
వద్ద మిగులుతుందని భావించిన ధనం 
అభివృద్ధికార్యాల పెట్టుబడికి లభించలేదు. 
'ఐంగారం. బాండ్లలో (వభుత్వం ఆశించి 
నంతగా (వజలు మదువు పెట్టలేదు. యదే 
చృగా దొంగబంగారం . దిగుమతి, అవు 


. పూర్వం నవర తొంబై. 


రూషాయలైంది. కంటోలువల్ల బంగారం 


జిల్లాలో మంచినీటి స 


తిండికి వనికేగాక; మంచినీటికి సైతం చర్చ | 
'వ్వుడు డుర; 


పాలు గావడం నెల్లూరు 


జిల్లా మెట్టతాలరాకాల (వ్రజల దురదృష్టం 
డెల్డాఅని పేరేకాన్సి 18 తాలూకాలో 
డాడావు 12 తాలూకాలు రాయలసీమ, ! 


తెలంగాణా (ప్రాంతాలకు వీమాశ్రం తీసీ 


విధంగా రాయలసీమకంకే క బడ్‌. 
నవి. అయినా, వెనుకబడిన + తాలూకా | 
లంకే ఇామనివారణ చర్యలం'తే, శః 


ముజిరాలం'టే, బ కా యూ ల వసూళ్ల 


-ఈనంవత్సరమూ వంటలు శగ్గిపాయ్యాయి. 
చావులు లేకపోయినా ఆకలి ఆక్రండ 
'నలుమ్యాత్రం తవ్పలేదు. అవారవదార్థా 


ఒకు. నంబంధింది మెట్టకాలూకాలలో 


నరభరాలయి, వదిమైనలు ఆవికధ, 


పోని దుర్భరిస్థికికి లో వై నవి. ఒక | 


1 
'నిలువుడలు పే. రాయలసీమ పరిగణన | 
కాముందికాని, నెల్లూరు తి ల్లా మెట్ట 

ప్రాంతాలు లెక్కకు రావడంలేదు. | 


కారతవున్నా, కెల్దా (పాంకాలనుండైవా | 


అవభ్యారీపారైనవి, (వజల వ్యతిరేక 
తకు చురియైనవి, 

లాభంలేకపోగా, ఇన్ని దువృలికాలకు దారి 
తీసిన ఈబంగారం కంటోలు విషయంలో 
మూడేళ్లతర్వాకైనా వునఃపరిశీలన 
ప్రారంభం కావడం నంతోషించదగిన 
విషయం. ఇప్పటికైనా దీన్ని రద్దుజేసి 
ఐ౦గా రే౦ విషయంలోనైనా “దొంగ 


శ్రీమతి ఇందిరమ్మ దీనిని [వతిష్టా నమ 
న్యగా. కాకుండా వ్రజాలీష్టమైన విష 
యంగా వరిగణించ్చి నముబిత నిర్ణయం 


కాదు ఈ ప్రాంతాలు 
నీటికరవునుండి శాశ్వతంగా 
పౌందుఓకు అవనరమైనచర్యలు 
నడం అవనరం.. 

కావల కందుకూరు. కనిగిరి 
* మంచినీటి వథకాల ప్రయత్నం వున్నది. 
ఇందులో కనిగిరి వథకా? 
వునాదిశాయికూడా. వడింది. మంచి! 


వేనుకున్నది. కావలికి అనుకొనివున్న 
మునునూరు వగ్రెరాజతోళలిసి నమ్మగ 


మంచినీటివథ కాని వునోవరిశీలనజరుగు 
తున్నది. కందుకూరు వథకం సాంకేతిక 
ద ఈ 
మూడు వథకాలూ ఈనాడు కాకపో 


అనుమతికొరకు ఎదురు? 


యినా, వినాడైనా ఆమలుజరెగి తీరుతెవి. 


సౌకర్యం బాంద డం కో నల కావలి 
మునిసిపాలిటీ (వతిపాదనను వాయిదా 


లకు 


, వ్యక్తిగత ద్వేషాలతోకాని దువ్చ్రడారా 


వెకీరావసాధనకు (ప్రయత్నం జరగా 
కాని; వున్నఆవకాశాః 
కోకూడడు 


'దివాళ్ళను “నమారిశాట్ళు” చేనుకో 


నంతోషించదగి వుటుంది. ఏ కంగా 
కృషిచేయలేకపోకే, 
శిలా అభివృద్ది 


పారు బాధ్యతను చిత్తశుద్ధితో గిర్వర్తం 


ERA జ 


వరతులనీ,  వాగవ్మిదోవా నాయకులతో 
మంతనాలనీ విదోకొంత చీర్హశేకంగాన్ని, 
కంత్యాంగాన్ని. నెకపింది. కతకు యేమీ 
చేయలేకపోయింది, సాధించకేక పోయింది. 
శ్రీ జద్మవకాశ్‌వారాయణ డాని వక్యు 
డుగా ఎవ్వుడో రాచీనామాబేశాడు. ఇవ్వడు. 
స్కాట్‌ _ ఏహివ్మ్కరెంవబడ్డాడు. దీంతో, 
నాగన్నిదోవాలతోవథుక్వానికున్న లంకె” 
వూడిపోయింది. అంపే మళ్ళీ మొదటి 
కొద్చామన్ననూట. నాగనమన్య అవ్వూడె 
క్కడుందో  యివ్వుడూ ఆక్కడేవుంది. 
పైగా మరికొంత వుధ్భత మైంది. ప్రభుత్వేం 
యిక యేమిచేడనున్నదో చూడాలి, 


వూనుకోవడం ఆ 


దిలహీనో; 


జారవిడుచుకో కూడదు; 


| 
పరిశ్రమల అంచనాల కమిటీ లోక్‌ 
నలజు సమర్పించిన నివేదిక వాక భయం 


దేశంలో | రోట్‌20లదల మంది నికు 
ద్యోగులున్నాథట, ఇంకో. దశాజ్ఞానికి యీ 
నిరుద్యోగునంఖ్య 5 కోట్ల 30. లక్షలకు 
పెరిగికార్చుంటుందట. గ్రావి 


స్థనం రామరామ: జొన్త 
ఆ గుండెమీదనే కుంవణ్‌ 


'వరిణమించినేవ్పడే అందరమూ 


విడివిడిగావైదా. 


కాలూకాల అభివృద్ది లు 
భూబాల సిక్కింంతో మన నంకిం 
వాజు మన వ్రభుత్వానికి మరో నవాలుగా 
తయారవుతున్నాంవు. మొన్న భూటాకా 
రాజ మన నాయకులతో చర్చలుజరివి 
ట్టు 10 వ చేలో 


ఇ) యెండ్రరుమైగా 
య F 
మ్కవారి 

లివరికర్యార్‌ 


బిడ్డల యొక్క 
“వ్యాధులకు (వ్రథ్యాత లాషధము' 
వ్యాధులకు (ప్రభ్యాత 


వ్వ్‌ 


తెండిగింజలు దొరికే అవళాశమున్నది. ' అట్లని, వుేక్షవహిస్తే వెనుకఐడిపో 
కాన్న నీటికరవు తీరుటకు మార్గమేళేదు. వచ్చు. అందువల్ల నిరంతర అందోళన, 
మమమలు, వశువులు చాజదోట్ల నీటికి. (వయత్నము అవసరం. 

కటకటలాడిపోయారు. వ ల్లైల్బు వర్ణై| ఈ మంచినీటి వథకాలలోకూడా రాజకీ 
(దజణ బాధవడడమేకాడు; కావల్శి | యాలు వ్రవేశంచాయా అనిపిస్తున్నది. | 
కందుకూరు,క నిగిరివంటివట్టణా లు కూడా. ఆమధ్య కందుకూరు వుపన్యాసాలు | 
'సీటికరవుతో అల్గాడినవి.ఈనంవతృరమే | విన్నా, తర్వాత కొందరిలో నాటుకొని | 
"కారు, వ్రకినంవత్సరమూ ఇదే వరెస్థితి. | వున్న అపోహలు కెలునుకున్నా ఈ 
తే మహృస్తున్తైదు న్‌ నశవృత్ల | ఇసునూనం దృవనడుకుంది. న. 

న 


TC 


జమ్మి వెంకటరమణయ్య & నన్స్‌, మార్స్‌ క్ష 


ల కీ-వ తారీకున మా డాక్టరు 
గారు ఉదయం 9-18 గంటలవరకు 
అజంతా హోటల్‌ 
(టంకురోడ్డు..నెల్డూరులో 
పిల్దలను వర్న చేసి నజహో న 


నా. 


(oe 


పదానికి 


సవాళ్లకు పొందిక వున్నదా? 


ల 


అమెరికాలో అశోకమెవాత వరీక్షా 


వశాలందుకొన్నాడు. 
యిస్తూ వున్నాడు. 

అమెరికా వ్రజొస్వాన్యుం విదిత 
మైనది. లారల్‌ -పాక్‌ సీమల 
పట్ల దేశంలోగల చిబిదాల్నిప్రాయాలను 
గమనింది, వరిశీలనజేన, ఈ సీమలకు 
(వరుత్వం సాయంజేస్తున్నడని అమెరికన్లు 
'భావించవళెను. అందుకై నలిశిలివర్యంతం 
ఎడతెగని వరిశీలన జరుగుతుంది, 

శొష్కంట్‌ స్పిరిట్‌ అమెరికన్లను అవ 
రించింది. పాక్‌ - భారత సీమలు కలిసి 
కొన్ని వథకాలు నడునుకోరాదా? అని 
అడిగినారు, కలిసివమ్తే కాడనేవారెనరు? 
కామ్మెంటొవంటి న గ ర ౦ అమెరికాలో 
వుంటే చూడరాదండీ, ఉభోయరాబ్య నాయ 
కులు కలిసి చర్చించుకోడానిక?- అని 
కూడా అశోకమెహత అన్నాడట. 

మునువు అమెరికా మనకిచ్చేటందుకు- 
ఫలానా (పాఖక్టలకోనమని-వాగ్జానిందిన 
సొమ్ము దరిమిలా న నూయమయింది. 
మంథకంవేసి మళ్ళీ దానిని తెమ్మని మన 
(వతినిధి కోరినాడు. “అజోలి మీశేల? 
ఇకమీద కానలసినదేదో బెవ్పండి. అని 
నమాఢ్రానం వచ్చింది. 

ఆ జవాబుకు రెండర్ధాలు, గతంగత॥ 
అని ఒకఆర్థం: శెండవద్కి కావలసినదేదో 
కొత్తగా చర్చించుకుంటే ఇందులో ఆ 
పొఠడీ ఇంకోమార్గాన +జేరివుంటుందని 


అవాబులు (వాసి 


అర్దం, కాని మనబాధ వీమిటంసే పొర 
వేతిపాదనలమూలాన అశేళ [పాలెష్టులకు 
మన తయారీ వూర్తయింది. నడుమ్మ 
-ఉలీవస్తే, గందరగోళమనుకుంది. 

జాన్సళా మనకు ఎంతయినా సాయ 
మీస్తాడబగాని, అమెరికా పా ర్ల మెం ట్‌ 
(కాలగైన్‌ అంటారు ఆదేశంలో) ఒక్క 
సారిగా ఎక్కువసాయం దొర్గిందడానికి 
ఒవ్పుకోదట, 

మొత్తాన మన ప్రధాని కిచ్చిన ఆదర 
ఆకూ మేన ప్లానింగ్‌ మంత్రికి వేసే ననా 
ళృళూ: పౌందికచున్నదా' లేదా అనే నంశ 
యం కలుగుతున్నది. రవ్యన్గవలెనే అమె 
కళన్లూ మనం పొక్‌సీమకంసె. బలవంతు 
లమై అగ రాజ్యాలతో వమేయంలేని 
స్వచృననుకవిందడం యిష్టవడడంలేడు. 

'ఐనవ్ఫటికీ రద్యన్ణ (ప్రదారానికి అవ 
కాశం లేకుండా ఇండియాకు వుష్కలంగా 
సాయపడినట్టుండవలననే 
రికా వర్మటనలో ఇందిరాగాంధి వల్కిన 


ఆకాంక్ష అమె 


భార్త. 


దూరేవి | 


[| సవర మృత = | 


q/¥ 'రష్యన్లకు' ప్రధాని చక్కనిసమాధానం 

* పాకిస్తాన్‌: న్యూయార్క్‌ టైమ్స్‌ వ్యాఖ్యం 
మేల్కొనలేకపోతున్న అమెరికా 

* కామరాజ్‌ (పసంగాల ధోరణి 


మవడేళంలోని “అమెరికన్లు, 
“ర వ్య ను” ఎంకటి గడలిడరాయుల్భగా 
శయారైనార్లో చదువరులెకుగుడుకు. మన 
(వధానిని తామే ఎన్నుకున్నట్లు “దవ్యన్లు” 
కాబించాకు. అమెతో పోటీచేసిన వ్యక్తి 
ఎవరెవరు ఓటిచ్చారో బహిరంగ వర 
వలసిందని ఈ “రష్యన్ల నాయకుడు కోరి 
వుండెను, తనవారికీ దేశంలో రాజ్యం రాక 
ముందే యింతధాటిని చూపించే వ్యక్తి 
అధికారంలో ఎంతటి నియంత అవుతాడో 
గదా అగి వలువుకు (పాదులు వ్యాఖ్యా 
నించడంకూడా జరిగింది, 

ఎన్నిక జరీగిన త ర్వాత జయందాందిన 
ఇమ: అభ్యర్థి తాముడూపిన బాటలో నడు 


అ 


mtn 
దు ఖాప్రిప 


ఏ, 
జ న్‌ 


వర్తించింది. ఎర్రటి [వతినిధులు తమ 
ఆందోళనను, అనేదనను వ్యక్త నరచినారు. 

వ్య్‌పెల్‌ 24 న (వబలకొక రేడియో 
వనంగంలో మన [వధ్రాని అట్టి ఆందోళన, 
అవేదనజెంజే “రవ్యన్గకు” చక్కని నమా 
ధానమిచ్చిందిః ““(వభుత్వ నిర్ణయాలు 
కొన్ని దారితప్పినవని కొందరంటున్నారు, 
అది నిజంకాదు. సోషలిజం- డెమో క్రసీలను 
అవలంబించే నమాజమే నునలక్యుం. ఐతే 
'ఒక పిడివాదానికి మనం కట్టుబడివుండడం 
లేదు. భారతీయుల అవనరాలను, ఆశేయా 
లను దృష్టిలో వుంచుకొని మన సోషలిజం 
నడుస్తుంది, సోషలిజం (గ్రంథస్థమైన వడ 
కాలం కాదండీ! అది ఘనమైన వాగ్దానాల 
నంచయంకాడు, మన చేతేలవబ్ద మన 
నంగతి వెళ్లడికాగలదు, ఒకరేంగానకాదు- 
ంగాలలో మొ త్రా న మనం 


కొరవ ర వ పేజీలో 


వలుకులు అమెరికన్ల చెవులలో గింగుకు 
మంటూనేవుంటవిః “ఇండియాకు అందిన 
మొత్తం నహాయంలో అమెరికా భాగం 
దాల ఎక్కువ. కాని అయాదేశాల నగబు 
వ్య క్రిగతమెన అండనావేసిచూస్తే, అమెరికా 
"పేరు వట్టికలో అడుగున వుంటుంది, 
అమెరికాచేసినసాయూ నీక వందన నమ 
ర్పణచేస్కి అమె వై ముక్కలన్నది. 
అందువలన ఆ మెరి కా మనకీ నమ 
యంలో సాయానికి రాకుంటే ఆది శనశే 
నష్టం 
పాక్‌వారిని శృప్తిపరచడంకోనం మన 
రక్షణవ్యయమెంత? అని అమెరకన్లడిగి 
నారు. చైనా ఉవ్యదవంకోనం అర్పెక్కువ 
చేయకతవృదని అరోకమెవాత అనా, 
చెప్పినాడు, చాలబ్యాగత్తగా చెప్పినాడు, 
అదేసమయంలో డిల్లీలో. పార్గమెంటులో 
ధోరణిని అమెరికన్లు గమనించివుంపే ఆ 
'ననాల్‌-జవాబుల అవనరం వుండేదికాదు, 
మనకొకటి వక్కలో బల్లెం. రెండవది 


* ఇండోనీషియా అలీనంగా వుంటుందో 
లేదోకాని, అల్లకల్లోలం పోలేదు! 


* వీత్‌నాం 


డా 
మరొక 


* తాష్కెంట్‌ వంటి 


కూడా ఒకటున్నదేమో చూడండేమి! 


ఒక కాంగో కాదుగదా, 
స్పెయిన్‌కాగల అవకాశం 


నగరం అమెరికాలో 


* రొడీషియా _ బ్రిటన్‌ రాజీ 


వరమశశృవు. బల్లెంపేరు. పాకిస్తా౯. 
శశ్చవుమేకు రైనా. ఈ శతృవులకు 
అయుఢసాయం శశ 
కోటిలో చేరెదరు. అందువలన, రష్యాగానీ 
ఆమెరికాగాని పాకిస్తాకామీడ లేనిపోని 


అభిమానం చూపినయెడల వారికే అది 


జేసేవారు మన 


(వమాదకరం, 


(యంశక్తి భారతావనికి ఎచ్చట 


నరేనని ఒక 1121 (యత్నంచేసి)చూన్తు 
న్నాము. 

ఓ అమెరికా! ఓ రష్యా! మియుద్తలు 
మాకు తెలియవని భావించక 


* ట్రకి వంవత్సరం పప్రిల్‌ 1వ వేద్‌ 
నాటికి పన్ను లేకుండా శీ కారం 


'చొవ్వున వడ్డీ పెరుగుతుంది. 


శ వ్య కిగత భాతాలో రూ 25,000/.0. 
మేకట్వా జాయింటు కాతాలో 


దా 50,000/-ల మేరణా డిపా 


ఉవ్నేసార్లు ఆయినా డబ్బు వాసన 
తీమజోవర్చు, ఎండ్‌ డబ్బ ఆ; 


వావము లీనుకోవర్చు. 
జ పిన్న వయమ్ముులు 
తెరవవచ్చు. 


ఉర రెరవాంం'టె రూ క/ంలు 


మీరొకందుకుయిసే మే మొ కం ను కు 
శీనుకుంటామని మరువకండి. కానియండి 
ఈ బేరసారాలు యెట్లా" ఎన్నాళ్లు సాగు 
శేనో? 


మందిపాళం నేర్చి 
పొక్కించే అదరాలినూ 
(లద బేదళవున్నదని 


భారతదేశంలో 
పోయింది, 


1) మన (వటశ్వ పారిశ్రామిక నంస్థ 
ళొరవరి వ కలో 


'మార్చి8వ తేదీలో ఆఖరయిన 
నంవత్పరానికి వడ్డీ మొత్తం 
పర్చడానికి మీ పోన్డు 
ఆవీమలో ఇవ్వురు మ్‌ 


రాజకీయాలనుగూర్చి  వత్సికావిలేఖరులు 
వ్యక్నించగా వినుగు బ్రతికినా వెయ్య 
చచ్చినావెయ్యి అని తన బలాన్నిగూర్చి 
వారు చెప్పినట్లు "అంధ్యజ్యోతి" వత్సికలో 
|దోకటించబడింది. శ్రీ నుబ్బారెడ్డిగారి 
వ్యక్తి శ్యము, బలము బగద్విదిశము, వారి 
ఎలాన్నిగూర్చి ఇంకెవరైనా చెప్పివుంకే 
'నమంజినంగా, నమాదితంగావుండేదికాని, 
శన్నుగూర్చి కానేచెప్పుకోశం ఏమిబాగ 
లేదనిపించింది. నాతో మీరు పికీభ విస్తారో 
శేదోకాని, నా అల్మిపాయం మాత్యం ఇది, 

ఇంకో దిన్నవిషయం. ఆ నథతికావిలే 
అరులే రావూరులో కాకుండా నెల్లూరులో 
పోటీజేస్తారా అని (వళ్నీశే కాను రాష్ట్రం 
లో ఎక్కడైనా పోటీజేయగలనని చెప్పి 
| నట్టుకూడా ఆ వత్రికలో న చ్చి 0 ది, 
| నుద్భారెక్డిగారు శన ఈ (వకటనకు ఒక 
మినహాయింపు నూడిందివుం'టే బాగుం 
1 ల ణపంసనదిగా క. డ్రైనది. | చేరి. “నెల్లారులోతవ్ప. ఇంకెక్కడైనా 
.గభ్‌క్రగా నొంకవలసినదిగా కొండపాని | ఒ్య్యజేస్రాన'అనివుం'పీ నరిపోబివుండేది. 

1 యం. గౌరీశంక రరావు, లో 


' ఎకె, ఎస్‌ fy 
'మునీసినల్‌ హెల్తు అఫీనరు. ౪5. పైర్‌ 
. 


నెల్లూరు పుడ్‌ అధారిటీ. 
న | వనితా వేదిక 


పరర 
గుడివాడ వ్రిస్సిపల్‌ ముననబ్‌ | _దమయంిదేవిగారి వ్యానం (15-4-66 
ల 'జమీజా రైతు)మీద 22 తేది వ్యతికలో ఒక 


మేజుమైంటు కోర్టులో a 
aus బ్‌ tr సాఠకురాలుదేసిన అక్షేవణ పెద్ద వివా 
, ఖ్‌ aerial wee + . దాంశేమైంది, దమయంఫీచేవిగారి రచనలను, 

మకార ముఖ్యాజంకయుం | ను 
“i డాడికీజోల్డకు-వాడి. | రుకాకుపేట. వర్రైరా బోట్లనుండి వుత్త 
Ui eles కాజు వచ్చినవి. వాబీనంకా (వకటించడం 
య రయం? సాధ్యమూకాదు, అనవనరమూలని మా 


న మి ae అల్మిపాయము. ఈ వివాదాన్ని ఇంతటితో 
పేడ్యూరు దాఖలా సిరాసి మె కోద్టవారి | సి గంవు జేస్తున్నాము. 


యెదుట శ్రి-6-66 తేదిన వగలు 12 
గంటల లగాయతు వేల ము వేయబడును. సం, జ, రై, 
గనుక కావలసినవారు పాడుకొనవ౭ను, 
షెడ్యూలు 

"కృష్ణా డీ. గుడివాడ నట్‌ రిజిస్ట్రారు 
వారి యిలాకా శీపూడి గ్యామంలో:- 
కరి, నెం 58 రు య 5-68 శెంట్లు, 

౩4 నెం, 60/1 రు, య 8-42 శెంట్టు 
ఆకులు = య 14-10 శెంట్లు 
ఒశేబ్దాటుగా వున్నందున నడరుభూమిలో 
తూర్చువైవు య 1-41 ట్లుకు వార్డులు: 
[టూ] డొంక [ద] పొంగకేటి వెంకట 
(| కవాట జన్మ [ఇ] 
బొబ్బా దొరయ్య. యీ హద్దులచుధ్య 
య॥1-4! ట్లు మాగాణిటూమి. గుడ్లవల్లేరు 
నహధార భూమిశనలా బ్యాంకుకు 
1449-60 శేదీగల తనలాదస్తా వేజుక్కింద 
"కాకీ షుమారు రూ. 1150/- లకు లోబడి 
వేలము జరుగును. తనలాకు లోబడి వాది 
(క భోం) కమ్ముకు... రూ, 1600, 
ఆసిచా కీన్మతు రూ. 2000/- 
)5వాది (జె. జెట్టి) కమ్ము ఇవ్వలేదు. 

గాదె గౌరీపకిరావు. 

.డిక్రీమోల్డరు అడ్వశేటు. 


నెలూరు మునిసిపాలిటీ 
_ నోటిఫికేష౯ 
© No-1:77-61-P.B, (TEN) 70111 
జైలెక్టణ జనరల్‌ 'హెల్తునర్వీను న్యూ డిల్లీ 
వారి ఉర్తక్వుమేరకు అంటి అడల్జరేషళా 

ఆన్‌ వుడ్స్‌ కార్పచేవనువారు నిర్లయిందిన 
- నిర్ణయవృకారము కల్తీణ యెక్కు వుగా 
.. భూగునుందిపండు అహారవదార్థములలోనే 
... జరుగుదున్నట్లు వరీ్షలవలన నిర్థారణ 
ముగా కేలినది, కాబబ్టీ అనోరవదార్థములు 
కొనుగోలుచేయువారు భూమి లో పండు 
ఆహార పదార్థములు కొనునవ్వుతు తగు 


14 
ఇంత ఆలస్యమా? 


కందుకూరు తొ టా కా కలికవాయి 
వ్మిటగుంట గ్రామంలో రెండవ రైల్వే లైకా 
వర్నాటుచేయుటకు 1958 లో స్వాధీనం 
చేనుకొన్న భూములకు ఇంళనరకు నష్ట 
వరిహారం చెల్లించకపోవడం అన్యాయం. 
రైతులకు భూములూ పొయ్యాయి; డబ్బూ 
శాలేదు, ఎవరికి ఎన్నిసార్లు మొరొపెట్టు 
కొన్నా వృద్యావయానతవ్ప, వలితం శూన్య 
మైంది, కలెక్టరుగాకు ఇవ్పటికైనా రైతు 
అకు రావలసిన పరిహారం ఇప్పించాలని 
పౌర్టీన్తున్నాము. 


wrx 


కార్బొరేషకా బియ్యం 

వుడ్‌ కార్బారేషణావారు తమ గోడవును 
లోని బియ్యానికి ఎలుకలువుడుగుల నివార 
ఇబ మందులుదల్లి నాటినిభిల్లరమ్మకానకి 
విడుదల చేయడంవల్ల, కొనుగోలుడార్డులన 
హ్యోంచుకొంటు న్నారు. 


ఇదిగాక కార్పొ 
స్తే 'అవి అమ్మే 
టవ్వుడు, తగ్గిపోతున్నది. ఈ విధంగా 
చిల్లర వ్యాపారులు నష్టపడిపోతున్నారు. 
| కార్చారేషళాధర క్విశాటాలు రూకి5-82లు; 

గోతం అరీకు రూ 1-40. ఇదికూడా. చాల 
' ఎక్కువ. కార్పొరేషజావారి ఈ అనక 
తవకలు అందరికీ తెలిసినదే, కాని మరొక 
సారి ఆందరిదృష్టికితెస్తే, ఈలోపాలు నవ 
రింవబడగలవేమోననే ఆశతో మళ్లీ వాను 
క పొరుడు' 


డ్‌ కో. (1021) 


(గ్రంథాలయం దుస్థితి 
నార్తురాజుపాశెంలో . (గంథాలయం 
'పెట్టిబవేళ్లయింది. కాని ఇది ఇటీవల నరైన 
స్థితిలో వుండుటలేదు, రోజుకు ఒకగంట 
కూడా తెరదివుంచబడడంలేదు. వ్యతికలు 
కూడా లభ్యంకావడంలేదు. నిర్వాహకుణ్ణి 
అడిగితే తనవద్ధతి ఇంశేనంబాడు; నర్‌ 
వంద్‌కు చెవ్వుకోమంటాడు. నర్‌వంద్‌ 
గారికే ద త్రిక ద్వారా నివేదించుకుంటు 
న్నాము, (గంథాలయాన్ని నశమంగా 
నిర్వహింవవేయగలరని ఆశిస్తాం. 
ఒక విద్యార్థి 
శశ 4 
సోషల్‌ స్టడీస్‌టీచర్లు 
నెల్లూరు జిల్లానరివత్తునారు కొన్నిరకాల 
ఉపాధ్యాయస్థానాలకు అలరుగా 80-6-65 
తేది దరలాన్తోలు పిలిదారు. సోజలొన్ట 
ఉపాధ్యాయ వృద్యోగాలకుకూడా 


దర 
లాస్తుణ నేయడం జరిగింది. కాని, ఎందు 


వల్లనో వీరినితవ్ప, తక్కిన అందరినీ 
ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచారు. సోషల్‌ స్టడీస్‌ 
స్థానాలనుమాతం కాక్కాలికంగా భర్తీ 
చేశారట. వీరిని ఎండాకాలవు శలవుల్లో 
తొలగిస్తారట, భాళీలున్నవ్పుడు ఇంట 
'ర్వ్యూకు పిలవకపోవడం న్యాయంకాదు 
దరేఖాన్తులువేసి వదళొండు నెలలైనా 
వాటి విషయం ఇంతవరకు తెల్పకుండడం 
విదారకరిం. ఇవ్వ డై నా వారిని ఇంట 
ర్వ్యూకు పిలది న్యాయం చేజార్చవలసిం 
దిగా కోరుతున్నాను, 
—సి హెచ్‌. వెంకటయ్య 
4% 
రాపూరు బస్‌స్లాండ్‌ 

కావూరు బన్‌ స్టాండు నెల్లూరు 
గూడూరు, వెంకటగిరి, గోనువల్లి, చిట్టివేలు 
ఎన్‌లకు స్థావరం. ఎవ్వడూ ఎంతోమంది 
వేయాణీకులు విన్పులకొరకు నిరీడ్షిన్తుం 
బారు. కాని నీడకు షెడ్‌ కాని. మరుగు 
'దొడ్డుకాని, మంబినీళ్ళుకానిలేవు. స్త్రీ లైనా, 
పిల్లలైనా మండుటెండలో నూడుతూ 
నిల్ఫొనివుండవలసిండే.  ఒంటికొద్చినా 
'రెంటికొద్చినా (ప్రాణాలు బిగవట్టుకోవల 
సిందే, ప్రయాణీకుల ఈ దురవస్థను గూర్చి 
వంచాయతీ కిందితొకూడా అలో బిందినశే 
కనవడదు. ఈ సౌకర్యాలు కల్లించడానికి 
ఆదాయం, లేదాఅంప్కే మొన్నకూడా బన్‌ 
స్టాండు వేలంలో వెయ్యిరూపాయలకు మైగా 
వచ్చింది. ఇంటివన్నులు వగైరాలు భాగ 
వనూలవుతున్నాయి. అందువల్ల అదాయం 
లోటు వీమాతంకాదు. నర్‌వంద్‌గారు 
ఇప్పటికైనా బన్‌ష్టాండులో తగిన పౌళ 

ర్యాలు కల్లించెడరని ఆశిస్తున్నాను, 
శ్రీ వి. వేణుగోపాలరావు 
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నవరణ 

వ్యత్రికల్దావాళ వదినుందికినిపించ 

నేను నన్యసింవ నెంచినట్లు, 

'వాయిదేశ చేవువచ్చె ఎన్నికదాళ 

పోస్టుపోనువేశ పోడుయింట్లొ! 


నా 


చాలమందిఛృండ్సు. నలహోలనిబ్బారు 
పుక్తర్యాశ్వాగ్క, మెకబద్ద 
పిల్లజెల్లనొదిలి పెట్టి యడ వుల్లోకి 
వెళ్లిపోశెదిక్కు వాళ్లకవరు? 


భార మెక్కు వైన, భార్యగ య్యాశైన, 
వయనుకారినాయిన వదిలిపెట్ట 


బద్ధిగాచు, వుండివుద్ధరించేదేదా.. 
| వారగలెనైదే-డా వాళరికొళకు! జత 
డాక్టర్‌ అంబేదకర్‌ + ళ్‌ (ద, 


ననా గింది. 
నంత్విరెక్డి నాటినభకు అధ్యమండు, ఎనిమిది ఛా (త్రి క్ల fag isi 


టన ee 

అందణేశమబ్యు అంరేవకకు బయం bh a de 
ఇరిగితోయిన వివయాల్ను? 

తోత్సవమ్ము జరిసిజచేశకీి! అమే లాట. లగ 


వుణ్యధనుల, లోకవూజ్యాలు, వుత్తమ 
త్రములుడూరమైన కాముబాయిన 
అమరశీవులో్ళ, ఆ మహాత్ముల దివ్య 
న్మరణ నకలపావవారముకూవె, 
కోవూరు తహశిల్దారు 
వైతుపేకథాలు రాశివంపిస్తాడు 
అశిమలాడుకాడు, బంధువట్టు 
హతవుజెవ్వుకొడ్సు యీకపోశెశి; 
తాటవల్భుతొడు తాస్లిదారు! 
దిరైడొడ్డుబల్లి వుట్టి బండిస్తాడు 
వీటరెండుకార్డు వాటువడిశె, 
శిన్తుగట్టమం సె చిజ్జుబొజ్జా బ్రాడు 
దెబ్బలొడుకొడి దేంది రైతు! 
చెల్లి 
నిగనిగలా౭ెడు రత్నము 
మగరాలాశేఖరయ్య, మగువసీక ము 
డ్ఞుగులానివువ్వు, 


నంటే యిది తెలుగు 

ఇక (వధానంగా లోవం ఎక, 
దంచే కథలో కొంచెం లోశుకపోయి 
చూస్తే నవా జ త్వం బొత్తిగాకనవేడడు, 
అనేలు కథకు వాక్‌ ధ్యేయం అనేదిలేకుండా 
వెలితిగా శరంవలకడం పెద్దలోనం. ఎని, 
మిది ర్యాతిట్ళ ఎందుక బ్లా సావ్మితి 
యూశనవడాలి? అట్లా యాతనవడి ఆమె 
పొందిన అనుభూతికి విలన యేమిటి? అ 
అన్నిర్మాతిళ్ళ అన్నిరకాలమనుషు, 
క Die ree 
కనవడ్రే మానవత్వ మంధశనవు విలువ 
అకు శ్రీకారంచుట్టి 'సింబరైక్‌” బేసి న్యూత్రీ 
కరిందివుంే  బాగుండివుండేది. వొక 
నమ్మగత, వరివూర్ణత బేటారివుండేది, 
ఉదాహరణకు “జాగ్‌ కేరహో””లోలాగా 
వొక్కరా(తిలో వివిధరకాల మనుషులతో 
పొందిన అనుభవాల, అనుభూతుల రామ 
ణీయళతను. పొందికగా. చిత్రీకరించిన 
తీరులో సాగివుంపే వొళ కళాత్మకమైన 
తీవం న్ఫూర్తి వుండేది, అది లేకపోయి. 


న్నిట 
తగిన యీడుజోడు హెచ్చుకక్కువలేలా! | నండువల్గ యిప్పుడు కేవలం అతుకులకుకు 


లుగానే వుండిబోవడం జరిగింది. నవరసా 
లని చెన్ఫబడుతున్న వాటిమధ్య ఒక; 
sane aes 
వల్ణనే కేవల? విడివిడి భాగాల కలయిక 
గానే వుండిపోయింది. 

అలరుగా వొక్క చూదు ఇదిగో యిక్కడ 
యూ సీనులో దర్శణుని (వతిభ్క తెలివి 
“ఇమాజినేషళా”. 'కనవడుకున్నది అనే 
చెప్పేమట్టం వొళ్క్ళమైనాలేకుండా మొత్తం 


కొట్టుకోల వాది, ముట్టీలసిగ రెట్టు 
నరిగకొండవెయల 


శారులే! 
అందువలనకవికి అందలాపెంకాయ్య 
మొయ్యరానిబరువు మోబువడకు! 


విజయమహలురెడ్డి! విన్నానునీ పేరు 
అంతవర కెగాని యింతమటుకు 
'వరిదయంల తాము వంపారుళుభలేల 
కల్గజాచ పెళ్లి కాఫ్మిదాగ! 
జొజావి వేకం (వాకాడు) 
ఎన్నియేళ్లనుందొ హెడ్యాష్టరుగనుండి 
కాజా రిటయిరాయె జాకావివేకం, 
చారినలనగొన్న పేర్కువల్యాతుల్ని 
పౌండె హైనుకూలు ముందుకుజీకె, 


(కాగుబోతుసీనులో . అద్దాలగోడలాంటిది 
పెట్టి నాగేశ్వరరావు, సాబితి ప్రతెరూపా 
అను చూపారు ఇక్కడ దర్శకుని కళా 
హాస్తంవంబిదేడో కన్పించిందికాని, దానికి 
వ్రత్యేకార్థం యేమిళేకుండా కేవలం 
సినిమాటీక్పులోని (భొమలేశాంశమే అని 
పిమ్తుంది. 

మొత్తానికి నటనలోకూడా సర్కస్‌ 
వంటి సాముగరిడీలు చూ వ వ చ్చు ననే 

కి ననునరింది నటించిన నాగేశ్వరరావు 
| వీట్బుకోనం చూసిరావడ్ను అంతే. 


అతి నిగర్వి, మారు అత్యంతము ఖ్యుండు, 
న్వచ్భమైనమనిషి హెచ్చియమ్ము 
అందుచేతనేను ఆయన్నుగుణియింది 
నంగ్రహంగ్యవాళ నగముజెవ్చ! 


| 
| నూ 
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NEVER MIND 


Some people are wondering what to 


Interest | ఇం and why to have a Bhuk noco- 
ea ant with a meagre amoant of saving. 
We say never mind, yon can open 2 
Savinge Bonk acoount with a small 
4% P. Al amount of Re. 10/- ouly at CORPO- 
RATION BANK. Some day yoar Pa: 
Book may show a four figare amo- 
on Savings | 24... Boonnss, 000664 0068. 2 Sui 
ings Bank account, it will give you 
Bank a greater confidence to save more 
and 157688 mors at 
Accounts 


CORPORATION BANK 


Resolve today to open a Savings Bank Account | 


—K. Ramadas Nayak, 


General Manager, 


అంతా సెదో సాడాలిత్రంలాగానేవుండింది. 


కక 


..... వనన్నత్క మర్యాద అందరి (పేమగౌరవా 


m 
౪ బలమున్న 


లేదు! 


జరగడం బాగుండదా? 


'మేధ్యాన్నాం విట్సగుంటనుండి 
పోతారు. 


వెంకటగిరి చిట్టమూరు. కార్యక్రమాల్లో , 
పాల్గొని 4, 5 5 శేదులు కందుకూరులో 
వండి 6 తేది కడపకు పోతున్నారు. 
వారు తీరుగా క్కి 9 కేదులలో ఆత్మకూరు, 
ఉదయగిరి కాలాకాలలో వర్యటించి 
హైదరాబాదుకు పోతారు. 
tree పెరేడ్‌ 
వాట కోటనమికి అధ్యక్షుడు శ్రీ 
త్రీనివామేబురెడ 'మర్మతులచేతే “పెరేడ్‌ * 
లక్స్‌ జేయిన్తున్నాడు! ఇవ్పటికి అరోగ్యమంత్రి 
ఛు మంతి శ్రీ శివరామవ్రసాద్‌, రవాణా 
మంతి శ్రీ గురుమూర్తి, రోడ్డమం్మతి శ్రీ 
రాఘవులు 'మునసిపాల్‌టీనర్యతి శ్రీ 
'చెంచురామానాయుడుగారేజు చిట్టమూరు 
నమ్మేళనానికి వోబరైనారు. ఈ కౌకిది 
'నెల్లారుకుకూడా కొంతే తగిలింది. 


గం మోవపెడుతున్నది. 


తృప్తి వున్నది. 


'హత్యత కొరతగా వుంటాయి. 


కాగలరు. 


మరణం 


కాళి 
'వడుతుండి 29 తేది మరణించారు. 


వారి కుమారునిక్కి కుటుంబానికి మా 
భవాల తిని ఎ 
కోడ్డు-భవనాలమంతి టి. వి. 
కాశవులు మొన్న నిక్మాణంలో వన్న మేడే మంటలు 
స్తీ % వోస్పిటల్‌ భూరి భవనా మొన్న మేడేనాడ్సు లెని౯ మచోళ 
లను ఇ చారు. శ్రీ దొడ్డ నుబ్బా | యుడు మళ్లీబతెకి నెల్లూరుకు వచ్చివుంకే 


శెడ్డిగాకు  మంతిగారి వెంటవుండి వివరిం 
దారు. రూవశిల్పంలో, నిర్మాణ వటుత్వం 
లో ఈ భవనాలు మంత్రిగారికి నంతృ 
Es ee: 


(డీ పున్నయ్య బదలీ 

'జిల్లాబడ్డి శ్రీ కొత్తవల్లి వున్నయ్యగారు 
అనంతేవురం జిల్లాజడ్డిగా బదలీ గావింన 
బడి వ్యారిస్థానంలో కర్నూలునుండి శ్రీ 
చంద్రశేనికెడ్డిగాడు నియమింపబడినారు, 
వున్నయ్యగారి నిరాడంబరత, నిగర్వత్క 


వాడు! 


చేయడ ౦ అశ్చర్యంవేస్తుంది. 


క్రైనారు. 
అన్నాదారై వువాచ 
కు పోశ్రునిజేసినవి. 
'స్థాయిసంఘాలు 
1. వ..లో అనం నంజీవరెడ్డిగారికి 
కవ స్థాయినంమం కొన్నివిష 
యాలను వరివ్కరించకుండా వాయిదా 
చంద్రశేఖర రెడ్డిగారి మెజారిటీ 
ఓవ స్థాయినంఘం మరెకొన్ని విష 


యాలను అవరిష్కృతంగా నిలివివేసిందట, 
ఇక ఇవి పరిష్కారం కావాలంటే ఈరెండు 


శింగపేట (గామపంచాయతి కెండరునోటీసు 


1966-వ నంనత్చరం మే నెల 14 తేది శనివారము సాయంత్యము 
శ గంటల వరకు యీ క్రింద నుదవారింవబడిన వనులకు సీలు వేసిన 
పెండర్లు యీ క్రింద నంతకము చేసినవారిచే కింగ పేట గ్రామ పంచాయతి 
.. నదరు టెండర్లు ఆదేరోబా సాయ ౦ తము 
వివరములు కావలసినవారు వందాయతి అఫీను 


రం మయా వదత 
జ 'పౌవలసివుంటుంది.. రెంయాకలిస్తే చంద 

'శేలరకెడ్డిడే పైచేయి అవుకుంది. జి. వ. | 
] జీవితంలో ఇవ్పటికి ఇలాంటి స్టిక్‌ కలుగ 


మెజారిటీ నిబట్టి నమన్యలు వరిష్కాకం 
కాకుండ్కా. అర్హశలనుబట్టి నిర్ణయా లు 


గూడూరు సబ్‌ కలెక్టరు 


పార్టసారరిగారి పాలన కతివాతి కతి 
వంగా విచక్షణా రహితంగా, నిర్ణయా 
వూర్వకంగా వున్నదని ఆ డివిజ౯ దైకాం 
ఈ విషయం 
మంత్రులకు. .నివేదించడంకూడా జరుగు 
తున్నది. రాజకీయ వాదులలోకూడా అనం 


పార్థసారదిగారు మందివారు. ఐ. ఎ. 
ఎన్‌. కిక్షికులుకాబట్టి (కొత్తవారుకాబట్టి 
వావ సౌమ్యత, నరనత, (ప్రజా సాన్ని 
వాటిని 
కాన్ర అలవరేచుకుంకే  వుత్తమాధికారి 


నెల్లూరులో అనాది వార్తావత్రికలవీజన్సీ 
నంస్థ మెట్రోపాలిన్‌ అధివతి శ్రీ మవాం 
నరసింవాం ఆనారోగ్యంతో బాధ 


అమాంతం గుండెలుబాదుకొని చచ్చివుండే 


శమలోనే నఖ్యశలేని కమ్యూనిష్టులు 
“గవవంచ. కార్మికులారా! వీకంకండి” 
అనే నినాదాన్ని ఇంకా గుడ్డిగానే జవం 
4 శేది 
రైట్స్‌ లెఫ్ట్‌ వర్గాలు రెండు మే డేలు 
వర్చాటు చేనుకొని ఒకరినొకరు బాదు 
కొని, గందరగోళము జేనుకొని, చరితార్థు 


శెఫ్ట్‌వారు జరిపిన మేడే నకు అన్నా 
'దొరైన్తు అవును [దవిడ మున్నే(తేకజగం 
నాయకుడైన అన్నాదొరైను, పిల్పా రు, 
ఆయన వచ్చారు. ఆయన నిజంగా మహా 
వక్త్ర అని రుజావుచేనుకున్నారు. అద్భు 
తంగా మాట్లాడారు. వోన్యం, వ్యంగ్యం, 
నూటిదనం, న్వష్టత వారి |వతి మాటలో 
1 ద్యోశక మైంది. (వతివక్ష పాక్టీలన్నికల్పి 
ఎన్నికల నర్జుబాటుచేనుకొని కాల్బగన్‌ను 
వోడించాలన్నారు. కాం గ్రైన్‌ అండే విను 


ఎస్టైమేటుమొతం  డిసాజిటు 


రోడ్డులో రెండు స రు. 1500/- రు. 75). 


చు. 2400)- “లు, 120)- 


న్నారు. అమభ్య హాందీ అల్డక్షలో. నెట్టూ. 
కుకు మ్యరామునుండి దీ ఎం, క వారు 
, 31 మందిని వంపి లెచ్చగొట్టివారని ముఖ్య 
మతి (బవ్మోనందరెడ్డి (వకటిందిన విష 
యాన్ని |వస్తావింది నేనేమి తెలివితమ్మవ 
'చద్దమ్మనుకాము,. ఇంకా ఎక్కువమందిని 
వంవగల్ను,రి మందిని వంపామళి చేసిన 
| దకజన నక్యకూకం పామ్మన్నాకు. మే 
జే వాడు వూల దండబతో నవ్మానంచేసి 
కొన్న శెద్ద్‌ కచ్యూనిన్డు. ెటిన్యూలను 
గూర్చి మాట్లాడుతూ. వారు జైలునుంచి 
వచ్చారనుకోవడంలేమ్క ఆత్రవారిందినుంచి 
వచ్చారనకొంటున్నాను. తైలంయే అంక 
చులకనగా చూసే క్యాగనిరతి, పైర్రాంతిక 
ధీమా వారిలో వుందన్నారు. 


చిట్టమూరులో 


ల 
కోట సమితి మేళా 
“ఆపరాదీ విజయ ఘోషలు 
ఆరరాదీ అగ్నిజ్వాలలు” 
[శీ తిమ్మాశెడ్డి ప్రబోధం 


నెజ్జారుజిల్లాలో వంచాయరీ రాజ్యానికి 
'నంబంధించి న మ్మే ళో నాలకు శ్రీకారం 
చుట్టింది కోటనమితి. ఆతర్వాత యీ 
“ఐడియా”ను వట్టుకుని, కొన్ని వమితులు 
మేళాలు జరిపాయి. కాని అ జకువు-బాధ్య 
తలకు తట్టుకోలేక వాటిని మధ్యలోనే 
మానుకున్నాయి. కో టన మితి మాత్యం 
[వతినంవత్సరం వట్టుదలగా యీవాటికీ 
యూ నమ్మేళవాలను మొక్కవోని నిర్మాణ 
దీపతో జరిపిస్తున్నది. 

అనలెందుకీ మేళాలు, ఎంత డబ్బు 
వృథా, ఎంత (శ్రేమడండుగ అని పెదవి 
చవ్పరించేవారు ఎందరో వుండవచ్చు. కాని 
వీటని భాతరుచేయకుండానే ఒక దవతతో 
కక్షలో నమ్మేళవాలను యేర్చాటుచేన్తు 
కోటనమిలి వకాకాన్ని ఎగుర వేసుకొంటూ. 


చుడమనూరు -మర్దర్‌ శేమలో .శీవిశ 
ఖైదు విధింవబిడిన 1క మందిలో శ్రమరు 
చూడు దశకథ రామరెడ్డి వగైరా 5 మందికి 
హైకోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీ వెంకజేశేం 
కామీను మిచ్చారు. 

వ్యాయువాదులు శ్రీ స, కామచంకా 
కెడ్డి శ్రీ చి. రాజగోపాలరెడ్డిగారలు 
ముద్దయిల వక్రంగా లెయిల్‌ దరలాన్తు 


ముంగాబని కిక క్వ 


(నక్టి దా 
425-00 
49-00 
320-00 
390-00 
500-00. 


brig 

| “ నెల్లూరు బజారు 
| 

| 


వుంటూ చేసిన సార్థకమైన సేవక 


తమ 


బువన్నీ. గామాని 


జీవులు. 


డింది. వి 


వెలుగులో 
(గ్రామమే. ఉిగేల్‌మనింది. 


అయితే మొన్న జరిగిన గాలివానకు వద 


“పైనాపిల్‌” వండుతుందా 


గం చేనుకొంటూ నమీక। రంచకొంటున్న 


'కెడ్డి. ఇవ్పూడు! 


చేశారు. ఇది వంచమ మేళా. (వతిసారి 
వొక్కొక్క కొత్త 
'పెడ్తూవుంబారు. గతపేంవత్సరం తమ 
నమితి కార్యక్రమ విజయాలకు దర్పణం 
తటే వాక ్రత్యేక నంచికను విడుదల 
చేశారు. ఈ నంవత్సరం చౌక మండల 
కతయిత-వోలికుడు శ్రీ మరు వూరు 
కోదండరామరెడ్డిగారిని నన్మానించారు. 
వీటన్నిటినీ నమితి కా ర్య 
“ీవ్మైపొడక్టు”గా జరిపిన్తుంటాకు. 

ఈ వంచమ మేళాకు విశాలమైన వేది 


అభ్యుదయనైకు యూ 


కొత్త భలసాయం గురించిన 


ఆశిద్దాం. 


అట్లనే గూడూరు. సిరమిక్స్‌వారి (వద 
రృవశాల వొక విషాద వాన్రవాన్ని వెల్లడి 


జను భూరియేర్చాట్లను నమకూర్చిపెట్టినది | చేసింది. పింగాణి కక్కనులు, సానిటరీ 
చిజ్టమూర్ముగామం- . చిట్టమూరు. ఆంతే | వేర్‌ సామానులు పెట్టారు. లక్షలకొలడీ 


స్టాకు మిగిలిపోయి “మూజనతున్నడ దనే 
విషాదనకశ్యం వె విషయుంలో 


ఉిన్నగామమే అయినా జిల్లాకంతేటికీ 
ఆదర్శ వంచాయతీగా ఎన్నికై ప్రభుత్వం 
నుండి బహుమానాన్ని పౌందిన 
(గ్రామం, కుగ్రామ్మంనా అన్నివనళులను 
యేర్చరుచుకున్నది-పాధ మిక పాకశాల, 
ఊన్నత పాఠశాల, హాస్పిటల్‌, విద్యుత్‌ 
వరీవర్మా తారురోడ్డు వగైరా సౌకర్యాలన్ని 
ఉనీ నమకూర్చుకున్న (గ్రామం. ఒక 
దకాబ్దానికిమైగా శ్రీ గణవర్తి మార్కండేయ 
! చాయుడుగారు యీ గ్రామానికి నర్పంచ్‌గా 


ది. ఈ 


బ్ఞును అన్వేషించలేకపోతున్న ఆ 
వరిశ్రమశాఖీయుల ఆశోక్షతకు దిగులుచెం 
డాలి. కుటుంబనియంశ్రణ సాధ నాలు 
వల్టీయుల్లో కొంచెం అనక్తిని' రేకెత్తింది 
ననే వుంది. మహిశాళాఖవారి (ప్రదర్శన 
కాలమాత్రం మరీఆధ్వాన్నంగావుంద నిజం 


చెప్పొద్దూ. 


మడమనూరు జామీను | 


చిహ్నోలు పాధిందిన కృషికి (వతీకలు 
న్ని 
సాధించుళౌని (వగతివరంలో నిలవెట్టిన 
శ్రీ మార్కండేయ నాయుడుగారు ధన్య 


కోటనమిలి నమ్మేళనాన్ని విజయ 

వంతంగా నిర్వహించిన దిట్టమూకు 
నరొవంద్‌ శ్రీ;గణవర్త 
మార్మండేయనాయుడు. 


ఇక మేళాలో పాల్గొన్న చాయకల్కు 
అ నంగకులు - 2 డేది పాయ త్రం 
(సౌరంధ నఠలో ఆరోగ్యశొలామంకి శ్రీ 
'మ(వేసాద్‌ (బల్లవల్లి రాకా), విద్యు 
బోర్డు అధ్యక్షులు శ్రీ జె, వి. నర్చింగ 
'రావుగారలు పాల్గొన్నారు. శాననమండలి: 
నభ్యులు శ్రీ పొన్నలూరు వీరరామవరెక్డి 
అధ్యక్షత వహిండారు. వర్చంద్‌ శ్రీ 
గణవర్తి మూఢ 'ర్క్యందేయచాయుడుగారి విరా 
మొత్తం 20 వేల అర్బుతో వారి 
శండి బద్చినాయుడు. క్ఞావకార్థం నిర్మిం 
దిన ఎలిమెంటరీన్కూలు భవనానికి 
ప్రారంలోత్పవంచేశారు అరోగ్యమల్నతి. 
తమ్మగామానిక్‌ విద్యుత్తును ఛర్రథరా 
జేకారుకాని వ్యవసాయానికిమాశ్రం పొక్క 


a 


ఇక మేళా యేర్చాట్టు - చిట్టమూరులో 
వాళ చిన్న మాయానగర్‌ వెలసినన్లే వుం 
మైన ప్రదేశాన్ని అడ్డగించి 
విరివిగా నిర్మించిన [వదర్శనశాలలు, వంద 
మొత్తం 
కరెంట్‌కట్‌ 
అగేది మనదేశంలో లేదనిపించింది. 


'రృనకాలలు కూలిపోయి వివరీతమైన నష్టం 
వెలిసిన మరుక్షణమే 


వున్నారు. లే హో మ యేక్చాట్లలో యెక్కడా 
కోటనమితి అధ్యమైలు మావీ కలెక్టరు | క న్‌ వీడులేమగాని. వర్షం 
త్రీ ఎం, ఏ. రాజగోపాల్‌. వ్రశంనలను వదక్శనశాలలు అనుకొన్న 
అందుకున్న వ్యకి. మౌలికంగా. ఆలో 
చించి, వివుః = వథక౦ (వకారం 
క తీ న 


అని 
య విద్యార్థి ఎక్కడావండ 
నమాధా నాన్ని చెత్తావుంబాడు 
యిన్నార్డు. కాని యిక్కడ. (వదర్శనలో 
న వైనాసిల్‌ భలాలను చూసినతర్వాత 
వాకాడులో వండుతుంది ఆని వెంటనే 
నమాధానం చెవ్పవచ్చు. వాకాడులో ఒక 
విల్‌ చెట్లను 
200 కాక జయ్మవదంగా పెంచారు, ఈ 
నమాదా 
కాన్ని యితర (పాంతీయ రైతులకుమూడా 
వ్యవపాయశాలీయులు అందివ్వగ లరని 


తదధికారుచేమీ శ్రద్ధతీనుకోరా? వీటిక్‌వుండే - 


mit = 


కోనక్ష కాకూడా యింకా యు వ్వ జేడ చే 
విషాడనత్యాన్ని విన్నవించారు నక్చర్ణిణ్‌ _ 
| మార్కంచేయనాయుడు. ఏంచేస్తాం ee? 
మనం ఎదుక్కోవల్సిన విషాద నమన్యలా! 
అంతే. మాబ్దాడినవారిలో నూళ్లూరు పేట 
నమితి వుపాధ్యక్షులు శ్రీ ఎం. పాండు 
రంగా రెడ్డి శ్రీ ఈవూరుకుమారస్వామిరె 
వెంకటగిరి శ్రీగోపాలకృష్ణయాచేండ్ర 
రాలున్నారు. 
| 
i 
i 
' 


కెండోరోజు కా! 


నిజమైన నందడి, 


హూడూరు వచ్చినవ్వుడు శ్రీ ఎన్‌ 
(శానవమండలి నధ్యులు) చిన్న 
చేశారు. శ్రీ తిమ్మారెడ్డిగారితో 
గూడూరులో. కొన్ని రాజకీయ నంభాష 
ఆలే సాగినట్లున్నాయి. 

ఇక చిట్టమూరు రైతునభలోవి శేషా: 
ఏం కన్వినరు శ్రీ వేమారెడ్డి వెంకు 
ర స్వాగతం వలుకుల తర్వాతే 
రెడ్డ శ్రీనివానులల 
నా ఆమాంతం విరుబుక 
డ్దారు... 'జరిగేషజా మం్యతిగారి వుణ్యంగా 
నీటివనరుల విషయాలకూడారాజకీ యాల్లో 
వడి నలిగిపోతున్నాయి. జిల్లాలో 13 
తాలూకాలుంచే నీటివనరుల వనులకు ఇద్‌ 
'గేషళా మంత్రిగారు శికి తాలూకాలకే 
(రు. ఒక వ్యక్తిచేతిలో అద 
దని తన వర్గీయుల్సు విఅంజ్లకే 
వనులు దోచి వెడుళున్నాడని ఆనిపిచ్తుంది.. 
కనిగిరి రావూరు, ఆత్మకూరు, ఉదయ 
గిరిలో కొంతభాగం -ద్‌టికే లక్షల వనులు 
కుమ్మరిన్తున్నారు. మిగతా (ప్రాంతాలు 
చిన్న ప్రాజకులకుకూడా నోచుకోలేదు 
అందులో వదోవంతైనా ఆరగొఖేదు. ఇది = 
 గేషజా మంత్రిగారి యీ వాజుగు నంన. 
శృరాల వాయూంలో వ్లవయాగకరమైన 
' వాక్కదమ్మిడీవేనికూణా జరగలేదు. ఇంజ 
నిర్ణ రహస e 
* తయారైన ఎస్టై: 


ళ్‌ జమీ౯రైకు 


6-5-66 శుక్రవారం 


గత మూడు నంవశ్చరాలనుంది కదం, 


రైతులకు అన్యాయం బిరుగుళూనేవుంది, | 
(మొకటి చేకేకారి) శాని ఈసారి మ్యాశమే అది (వదేళ్‌ కాం 

be ల [ంతో | (గ్‌ ఆర్యక్షుని దృష్టికి వద్చింది. అదిలా. 
జ మ Ee వాడు జిల్లా గాయుకులైన వె. వీ, నరసింగ 


శావుగారుజూడా ఎన్నికలకు ముందుగానే 
శమ నియోజక వర్గంలో ఈ (ప్రాజెక్టు 
అయకట్టుదార్ణ మవానభోఅంటూ జరిపింది 
తీర్మానాలు చేయించగలిగారు. గోదావరి 
జిల్లాల్లో నీరిద్చినవాడే రాజన్న నంగతి 
అందరికీ తెలిసిందే. “విసి” గారికి 
ఈరోజున నెల్లాకునలె వలుకుబడికలతిల్లా. 
'వళ్ళిమ గోదావరి అంటే అతిశయోక్తి కాదు. 
ముఖ్యమండ్రి ఈ విషయమంతా 
దర్యాప్తు చేస్తామన్నారు. 


'విడోటక శ్రొత్రమార్పు, (ొతరోరణి కని 
| పీన్తున్నది, ఆనూవ్యామైన, అసాధ్రారణ 
వైన వైలరులు గోచరీమవుకున్నాయి. 
విన్మయం కల్గించే వదంతులు బినిపిన్తు 
న్నాయి. నెల్లూరు కార్యకమాల రద్దుకు 
ఇలాంటి అనూహిత కారణమేరైనా దారి 
శీసివుంటుందా అనీ మా అనుమానం. 
అయినా దృఢంగా వబ్దాచెవ్పగలం? 
దీనికి కారణాలు మేము. ఇలా వూహి 
'స్తున్నాము, నెల్లూరు కార్యక్రమాల రద్దుకు 
రాజకీయాలే (వధానమైన కా రణ మనే 
నమ్మకంతోనే మేమీ వూవాగానాన్ని 
(పారంభిన్తున్నాము. 

జిల్లారాబకీయ పరిస్థితులు మనకందరికీ 
శెలును.. ఇందులో (బహ్మానంద రెడ్డిగారి 
'వైఅరి కూడా మనకు తెలును. నంకీవ రెడ్డి 
గారి దోరణి మనం ఇదివరకే. తెలుసు 
కున్నాము. ఈ నమయంలో నంలీవరెడ్డి 
గారు నెల్లూరు నభలో. వువన్యసిందడ 
మంప్కే వారి దాడి ఎవరిమీద యెట్లా 
సాగుతుందో ఎవరికి తెలును? అనధ్య 
హైదరావాడుళో జరిగిన నన్నివేశాన్ని బట్టి 
దీన్ని వూహించడం కష్టంకాదు, అటువంటి 
నందర్భంలో తన వర్గీయులనుకునేవారికి 
నష్టదాయకంగా, అవమానంగా భావించే 
కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్సి మెళకువగా. 
తప్పిందివుండకూడదా? అదీగాక నెట్లారు 
కార్యభ్రమంలో ఒ కవ ర్ల౦ (ప్రాధాన్యం 
వహిస్తుంది; ఆధిక్యత నహిన్తుంది, దాన్ని 
రాజకీయంగా వువయోగించు. కుంటుంది; 
అటువంటవ్వుడు దానికి అవకాశం కల్గించ 
కండే దిక్కురీకుతుందని అభిప్యాయవడి 
వుండడాడడా? అంతేగాక నెల్లూరు విష 
యాలమై వట్టు వుంచుకోడానికిగాను ఈ 
బిగించు చేశాడనీ అనుకోకూడదా? 
స్థానమైన ఈ కార ణాలేకాక్క 
ఇంతకం'పే పెద్దది, విశాలమైనది, ముఖ్య 
మైనదీ అయిన కారణం ఇంకొకటి వుండ 
వచ్చుననికూడా వూదా, ఈవూవా వాస్తవ 
మైతే ఆంధ్యరాజకీయాల రూవు రేలలేమారి 


ఇధిగేనకామంత్సు విజంట్లు కొందరు న్పద్దం 
గానే యూ నీటివనరుల విషయమై అను 
దికమైన | మాటలు మాట్లాడి ముడివేసిన 
మట్టాలు వుదవరిందారహడా. 

గూడూరు నమితి అధ్యక్షులు శ్రీ 
అవరు కమారస్వామిరెడ్డిగారు నిర్మా 
'శాత్మకంగా మాట్లాడారు. గునపా డు, 
“పెళ్ళళూకు నట్టర్స్‌ వృవాననాలను వడ 
వారింది ఇరిగేషళా సిబ్బంది కకసారింపు 
వనులను పేర్కొన్నారు. ఐద్జెవాడి పేరా 
'ెడ్డిగారు మాట్లాడుతూ. 'బాకీేవులండమిద 
వుికినట్లు వుతికపాళేశాడ.. శ్రీ కోడూరు 
శ్రీనవానులురెడ్డి 2 మాల్గాడుతూ కనిగిరి 
రిజర్వాయరు నీటి ని ఇరిగేషళామంత 
వందినరీతిని దుయ్యబట్టారు. పెమ్మారెక్డి 
పాళి మాముక్రంద నీటిని పారనీకుండా 
తూము సీలుచేయించి, మట్టితో అడ్డుకట్ట 
పోయింది, అంతక ం "టే కిందతూముల 
ంద నస సోలు నిటిమంత్రిమీద 


మంత్రుల శాఖలు 
తో 
(మొదటి పేజి కొరవ) 

దంగా, అనిశ్చయంగా వున్న రాజకీ య 
సంబంధ బాంధవ్యాజం ఒక నిర్దుష్టమైన 
దశకు కావలని వుంటుంది. వ్యక్తులమధ, 
వర్గాలమధ్య నంబంధ్రాలు వునర్వ్యవస్తీ 
కరణ జరగవలసి వుంటుంది. ఇదంతా 
శేలుటకు మేమానం గడువచ్చు, అవ్వడు 
కాని ఈ మార్పులనుగూర్చి ఇదమిద్దంగా 
చెవ్చలేము = ఈ ధోరణిలో దినబడుళు 
న్నవి శాలల మార్పులకు నంబంధించిన 
వార్తలు; వూహాగానాలు. 
ఇంతకూ ఈ మార్చు అనేది వుంటే 
గింపే, నేటి వాతానరణంలో నాటి వ్రభా 
నం నెల్లారుమీడ వడకుండా ఎట్లాపో 
తుంది? విది ఎటు వరిణమిస్తుండో చేది 
చూద్దాం. 

ఒకటిమాత్యం సృష్టం. రాష్ట్ర రాజకీ 
యూలు మూ త్ర 0 శరవేగంతో నుడులు 


ఓ, సీ. కొండయ్య మాట్లాడుతూ యిటీ 
నేల ముకి కని గి రి ప్రాంతాల్లో శంకు 
'న్ధావన చేసిన వథకాల్లో కొన్ని కేవలం 
కాగితాల వథకాలేనన్నారు. రాష్ట్రంలో 
యెక్కడైనా నరే పోటీదేస్తానని అయన 
ప్రగల్భాలు వలుకుకాడు. కాని న్వం త 
వూల్ళోహాశ్యం పోటీ చేయడు పావు 
4 న్నా. వెంకటాచలం నమిత అధ్యక్షులు 

శ్రీ రామిరెడ్డి దశికథ రామిరెడ్డి, శీ నేదురు 

మల్లి బాలకృష్ణా రెడ్డి మాబ్దాణుతూ నర్పంచ్‌ 
_ మార్కండేయుబనాయుడుగారిని శా ఘం 


మేనెల 15, 16, 17 తేదీలు అఖండ 
విశేష చిశ్రే వృష్టి యోగము, 19 తేది 
అంగారకచలనం. 


) నద్దవరెడ్డి చంద్భశేలర రెడ్డి, థ్రీ 


గారిని పరిచయంచేస్తూ = ఆధి కృత్తిరశార్తె 
గ 'పోగలవు. నెల్లూరుజిల్లాలోవలె విష్ణవతుల ల 
Pree | ese oda Hud (మనా 1 కేడి వగల 11200 
'అనుకుంటూవుంపే అట్లాంటినారికి అంకు (స్య ఏడలాటునాన | 585వ. 
“శంగా వుంటున్న వ్యకి శ్రీ త మ్మా రెడ్డి | స గారాయంధాదగారి చి Tams యే నెల తిధులు 
Rares, | pe topes, కాని wince 
కోన ప హాదాట్‌కాని ఉం కాక: సల | గంరవమని బల్లగుద్దిచెప్పడం సావానమే | 7 శని తదియ రా. 12-00 గంవ 


కిఅది చవితి 


అవుతుంది, నంభవంకాదని చెన్పడంకూడా 
పొరషాటుగావచ్చు. ఆవిధంగా కణకణ 
మార్చులకాన్నదంగా వున్నాయి ఆంధ 


లేదు. నెల్లూరుజిల్లాలో యివ్వుడు కలిగిన 


గ 9 సోమ వండమి 
సంచలనం, అందోళన, ఆ వేదన, చైత 


రా, 
10మంగళవష్టి కా. 
రా. 
శా; 


న్యం అద్భుతం అన్నారు. ఈ జిల్లాలో | ఆ 11 బుథ నవ్రమి ఈ 8:48 గం,వ 
వ్వుయే ఆలోచించడం పారంభమైందనీ, | హాల. 12 గురు అష్టమి రా, 5-88 గం. 
లో రిందినవాటిని అడరిందడం సారం | పో శార్యకృమాల రద్దుకు మరొక | ఖ్మక నవమి 

ద వారలు మాట్లా గరగంగాగా నూహింవబడుకున్నది,కాని _నిమ్మగడ్డ 

రుత “అవరాడీవజదు మోషలు, అర | గౌరి వృస్రావన ఇప్పుడుకాదు. మొత్తానికి Ps 

కెద అగ్నిజ్వాలలు అని అశీర్వదినూ, | ₹ గార$క)మాలు రద్దుకావలసిన వరిస్థిత 

అ పెంపోను అవణాడదన్కీ ఆపిశే మీ | సూతం కొందరికి ఆళ్చర్యాగ్ని, కొందరికి మక్తాయాలము 


ఆవేదనను, కొందరికి ఆగవోన్ని కల్గించి 


"నడుములు విరగగలవని గట్టిగ హెచ్చరిక 
నట్లు కనబడుతుంది. 


జేశారు ఆ తర్వాత కైపనంఘాలనుసార్చి 
మాద్గాడుతా పృకిఒక్కధాన్ని సృభుశ్వతే 
జరిపించాలనే మనస్తశ్వంబోయి రైతులే అ 


నట్లూరు సబార్డినేట్‌ జడ్డిగారి కోర్టులో 
0. 5. No. 22 of 1959. 
శ్రీ పెనుమల్లి దయాకరరెడ్డి --వాది. 
"పెనుమల్లి గోపాలరెడ్డివగైరా-ద్రతివాద్లు 
నెల్లూరుజిల్లా కోవా! 
వీరంగుంట గ్రామములోని నర్వే 
నెం. సరిత & B 
నెం 57-4 & B 
58, 59, 60, 6£, 64-B, C & D 
లలో వుండు య 14-14 శెంట్లు మాగాణి 


హైదరాబాదులేఖ 
(ముదటిేళీ కొరవ) 


చనా, కాని ఈ ప్రాజెక్టు కట్టి 6 నంవత్స 
శాలు దాటినా ఇంతవరకు 20,000 ఎక 


రు తాలూత్యా 


రాలుకూడా నదిగా సాగులోకి రాలేదు. రెం 
డవ వంట అంటూ అనలు మంజూరు 
'సౌందినదిళేనేలేదు. గత మూడేళ్ళనుంది 
ఈ జలాశయంనీటిని గోదావరిలోకి వదలు 
తున్నారు. ఇందువల్ల డెల్గాథూములకు, 
ధవశేశ్వరం ఆనకట్ట కింద లలించే భూముల 
కంటే అదనంగా నీటి పారుదలావకా 
శం కలుగుతున్నది, గత ఐదారు నం 
వళ్చరాల్లో కదం (పాకెజ్టు భూములను, 
వది సాగుకు అనుకూలంగా అఖివృద్ధిచేసి 
వుంటే గోదావరిలోకి నీరును వదల వల 
సీన్‌ అవనరముంచేదికాదు, 


స వందన సమర్పణ బా క ను 
f pers అన్బగిందారు, జిల్లా 
నభ్‌ అనే బదులు గూడూరు 


గంట గామంలో పోతరాజు దేవాలయం 
వద్ద 15-5-68 తేది సాయంధ్రం 4 గం॥ 
నుండి వీకసాలః కౌలుకు బహిరంగముగా 
చేలంవేయిబడును, పాటముందు డిహాజిటు 
రూ. 250/- లు హెచ్చుపాటదారు, మళ్లా 
మొత్తము వూర్తిగ చెల్లించిన త ర్వాతనే 
యామి స్వాధీనము చేయబడును. 

| —పువామ్మద్‌ రజాశాలి-కిశీవరు 


శ 


166-1967 నంవత్సరముకుగాను తీరం | జ 


చెల్లాపకిల్లా శ్రీ విశ్వశావ్మాణ న్వక్ష 
కారుల నంఘము సగెజరీగాకగ ట్రీ 


శేది వుదయం క్‌గంటలకు అకాలమరణం 
'చెందినారు. మై నంమమువారు వారికుటుం 
'ఐమునకు సానుకూతి కెల్పడమైనది. మె 
నంమ కమిటినక్యులు, |ప్రసిడెంటుగారగు 
'వాళిలి వెంక విరళ్నాడారివారి అనుమతి 
మీడ బుడంగుంటరూపాబార్యులను తత్కా 
లికముగ శె కెబరిగా ఎన్నుకోవడమైనది. 
గెరికపాటి చం|ద్రాచార్యులు 
కోశాధికారి, నెల్లూరు. 


ఇల్లు అమ్మబడును 
నెపారు నంత పేటలో “ఈగలోను 
వీడి” (పక్కన నెం. (0/197 గల మిద్దె 
యిల్లు, (కింద మిడ్జెమీడ అన్ని నడుపాయ, 
ములుగల ఇల్లు అమ్మబడును. వెల ముమారు 
దూ. 12,000/- జ - వివరములకు;- 
పోలవరం పెంచలయ్య 
బొగ్గులవీధ్కి నంత'పేట, 


రు. 


నెల్లూరుటౌల సైట్‌ గవర్న మెంటు 
సకలా కో-అపరేటివ్‌ 
- లిమిటెడ్‌ 


5 వరణ 

ఇటీవల ఒకటి. రెండు స్థా ని ఏ వార్తా 
వత్సికలలో నెల్లూరు గవర్నమెంటు ఎంప్లా 
యూస్‌ కో-ఆవరేటిన్‌ స్టోర్చునుగూర్చి నత్య 
దూరములైన వృచురణలు చేయబడినవి. 
స్టోరు దినదినాభివృద్ధి చెందుడుండగా ఈ 
వృకటనలు కాత్కాలికముగానైన లేనిపోని 
అపోహ కొందరిలో కలిగించవచ్చును. 
అందు దే యదార్థపరిస్థితి తెల్పుట3ై ఈ 
కంది నంక్షివ్త హృకటన చేయడమైనది. 

స్రోరులలో తరుగు నర్వసాధ్రారణము. 
అట్లని గ్రుడ్డి గా తరుగును త్యోసివేయుట 
కంటే నదరు తరుగులు నకారణమా? 
కాదా? వీ నరుకులలో తోరుగు వచ్చినది 
అని విదారించుట నకృమవద్ధతి. అందులకే 
తరుగులకు బాధ్యులైన సేల్చుమెకా వద్ద 
నుండి నంబాయిషీ తీసికొని వరిశీలన జర్లు 
చున్నది. మరియు దర్యాప్తు నమయమున 
తరుగులకు బాధ్యులైన ఘేల్బుమెలా అయా 
స్థానము (యందు ఉండుట మందిదికాదోని 
న స్పెండు చేయడమైనది, ఈ నస్పెళా 
వల గూర్చి మైన తెల్పిన వాక్తావత్రికణ 
లేనిపోని ఊోహాగానములు చేసినవి" 

నస్పెండు చేయబడిన సేల్చుమెళాలలో 


"ఒకరైన శ్రీ టి. జి, రాబకామీద నేరము 


ను కప్పివుద్చి, మరలా ఉద్యోగము 
'యుప్పించుటకు ప్రయత్నము బేయుభున్నా 


+ రని నెబ్లారు నార్తు నర్కిల్‌ డివ్యూటీ రికి 


స్ట్యారువారిపై లేనిపోని అభాండములు 
చేసినది. నిబానిజములు కనుగొనక మరికి 
తోదినరీతి యిలాంటి అనవ్యా వృకటనలు 
జేయుట బాలా శోచనీయము. 

విజినెన్‌ మేనేజరుగారిని గూర్చు. కొన్ని 
అభూతకల్చనలు చేసినవి, రు బిజినెస్‌ 
మేనేజరుగారు వచ్చిన అనతికాలములోనే 
స్టోకు నర్వతోములముగా శా ఖో వ శౌట 
లుగా శీమ్మాలివృద్ధిచెంది, వేడు ఆ 0 ధ్ర 
వృదేశలో పేరొందిన స్టోర్లలో ఇది ఒక 
దగా వరిగణింవబడుచున్నది. “ఇటీ వల 
మార్చినెలలో తనివీ చేసిన నవాకార నంధఘ 
ముల అడివనల్‌ రిజిస్ట్రారుగారు ఈ 
స్థోరును ఎంతో కొనియాడిరి. ఆడిట్‌రిపో 
ర్లులనుండి సేకరింవబడిన ఈ దిగువ వివ 


రములు స్టోరు అభివృద్ధిని చూబిందును. 


'మెంబర్లనం। 
1982-64 1963-64 1964-65 
548 269 196 
చ్నేరుధనముః- 
కు. 7390-00 11,130-00 1486500 
నిలకాదాయను:- 


రు. 1372209 10,025-89 13,280-18 
వి. వి. రత్నం - (పెసిడెంటు. 


నభ నా! 


కార్యదర్శి నియామకం గూడూరులో అంబేద్కర్‌ 


జయంత్యుత్సవము 


నెండ్రబాళం మునుస్వామిఆచారి 2-5-66 | అభినవ మనువు డా॥ బాబాసాహెబ్‌ 


వి. ఆర్‌ అంబవేద్కార్‌ 
MA, Ph.D, ల. లమ 

JP, Bar-at-law 
75-వ ఆయంత్యోత్సనము గూడూరులో 
శ్రీ శర్మరాజులు దేవాలయము ముందు 
15-5-66 ఆదివారము జరువబడును, 
ఎల్లరు విచ్చేసి నను జయ్మవరముచేయ 
ప్రార్థన 


జయంతి సంఘం, గూడూరు. 


బ్రమృతాంజనవ్షు 


అమృతాంజన్‌లో కోమనాన్ని కలిగించే 10 
కకాలి భొషడాలు 


యు. ర్వీరగా నమ్మ 


గాలిమార్చు, విత్యకీవితంలో కావ్యతయాలు 
కొవ్వులను. అబుబులను ఇతర. రారంను' 
యి, ఇంట్లో ఒకి అమ్బకాంచన్‌ 


న్‌ 10 


అమృశాంజన్‌ (గా. అట్టపె వైలో 
వస్తూంది. పీపా 'అలూ'కావ్‌లో. వీలు 'శేయ 
ర" ఉందాంది.. 


Ea) 


క్షే 
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“నటులలో నాగేశ్వరరావు ఫీట్స్‌కోసం 
చిత్రం చూడవచ్చు” 


మీరు గమనించేవుంటారు, బంగో౭ె 
ఇనామర్య సినిమా నమీక్షలు చేయ డం 
" మానుకొన్నాడు. అంటే దానర్థం యిజీవల 
దాక తెలుగు సినిమాలుచూడడమనే దుర 
లవాటును కొత్కాలికంగా మానుకొన్నా 
డనేకాని, యీమర్య వచ్చిన తెలుగున్‌నిమా 
లన్నీ వరమచెత్త అనిమ్మాతం కాదని గమ 
నించప్రార్థన. అయినా మన వె గ్రీ కాని 
'జెలుగు సినిమాలోకంబో చెత్త సినిమా 
లంటూ లేనికాజం వుండదుకవా! 
అయితే యింతకూ. ఈ  “నవరాశి” 
ఎట్లావున్నదంటావ్‌ అని అడిగి కే-ఎవ్పటి 
లాగే తెలుగు దినవ్మతికలవారు ముందు 
గానే బాగున్నదని ముక్తకంఠంతో వ్రాశారు. 
గనుక నేనొక్కజ్ణి బా గులేదని వా సే 
'విలువవుండదుగనుక నేనుకూడా నవర్మాకి 
'బాగున్నదనే తేవ్ష మరోలా అం'పేభాగుం 
డదుగదా! అయితే ఒకటిమాతం గమనిం 
చమని కోరుతున్నాను-నవ రాత్రి బాగుంది 
అని అంటున్నానుకాని గొవ్చగావుంది అని 
మాత్రం అనడంలేదు. బా గానేవుండి 
'గొవ్పగాలేకపోవడం ఏమిటీ అంటే గిరీశం 
ఎప్పుడో అన్నాడుగదా-మనతెలుగువాళ్లు 
“ఒరిజనాలిటీ' లేని వొట్టి డన్చులోయ్‌ అని! 
ఇది నేరుగా తెలుగులోనే తీసిన చితమైలే 
గొప్పో గిప్పో చర్చించుకోవచ్చు. కాని 
తొలుత ఆరవంలోతీసిన చ్నికాన్నే అచ్చు 
గుద్దినట్టు కాపికొట్టి తెలుగులో చూపారు 


వుష్టికి లో వ౦ వాటిష్టుతుండడే యింగిత 
జ్ఞానం మన సినీనిర్మాతే దర్శకులకు 
వుండడంలేదు. అందువల్లనే యూ మధ్య 
మనసినిమాల్లో డబుల్‌యాళ్ట స్లు వుంటూనే 
వున్నాయి, ఇప్పుడు వీళ్లమ్మున వారన 
'జెట్టి తొమ్మది యాక్షన్లు వొళ్క నాగేశ్వర 
రావు డు నవరసాల పేరుతో 
తొమ్మిది ప్నాఠలను వొక రే ధరించడంవల్ల 
నటుల వద్దు [ిం దే సినిమాజర్చు తగ్గితే 


| ఇగ్గిందేమోకానిి భన్మపాప్తిమ్మాతం జరగ 


లేదంటే వినేవాడు వుండడుకదా! ఒశే 
సినిమాలో వౌశే నటు డు ఎన్నోరకాల 
ప్యాతలు ధరించి. ఎన్నోరకాల యాక్షన్లు 
చూవడం వొక నర్కన్‌ (కీ డగా జరిగి 
పోతున్నది. 

సినిమాఅంతా వొక్క నాగేశ్వరరావు 
సావ్నిడే. చెడిగుడు ఆడినట్టుగా ఆడారు. 
సావ్నితి యిందులో బి. ఎ, చదువుకున్న 
అమ్మాయి, వాతోస్మి! కాను (పేమించిన 
నాగేశ్వరరావుతో గాకుండా మరొకరితో 
'పెళ్లి నిశ్చయిందారని తన తేండిలో మరణ 
వడి ఇల్లు వదలిపోయి వరనగా ఎనిమిది 
క్యాతిళ్ళ ఎనిమిది రకాల మనుషులతో 
గడిపి తనశీలాన్ని యేమ్యాతం చెరచుకో 
కుండా ఆ ఎనిమిదవర్శాతి వేకువన తెల్పు 


కాబట్టి, కాపీకొట్టడం గొవ్ప అనేవాణ్ణికాదు 
గనుకనే నేను ఆమాట అనవల్సివచ్చింది. 
పోనీ ఆ కాపీకొట్టడంలోవైనా తెలివి 
(వతిళ అనే వదార్థాలు వువయోగించారా. 
అంటే అదీ కనవళ్లేదు. ఇదీ వున్ననంగతి. 

ఒకేనటు డు నాటకంలోని వధాన 
మైన పాశ్రలన్నిబిన్‌ దరించడంవల్ల రన 


కొంటుంది. తేనతండి పెండ్లినశ్చయింబింది. 
కాను (ప్రేమించిన అనలు నాగేశ్వరరావు 
తోనే అని. 


నని తెల్పుకొని వరుగెత్తుకొని తొమ్మిదవ 
రాశికల్లా తన పీయుడైన అనలు నాగే 
శ్వరరావు దగ్గరికివెళ్ళి ఆయనతో వడక 


“నాగేశ్వరరావు, 


సావిత్రి ఉత్తమ 


నటనకోసం మనమోచిత్రం చూడాలి” 


తెలుగుసినిమా నిర్మాతలలో, డర్శకు | 
బలో న్వంకేబుద్ధి రానురాను నకిన్తూవుంది. 
'నరాయివారి మేధను ఎరువుకెచ్చుకొనని | 
కరువు తీర్చుకుంటున్నారు. హందీవారు 
నిర్మించిన సినిమా క థ నో, అరవచారు 
శెరెక్కించిన సినిమాకథనో. తీనుకొన్సి 
అక్కడక్కడా. కాస్త అతుకులువేసి తెలు 
నలో చిత్రం నిర్మించేసి, చలానా అయన 
టు 
i త్రీ (దద్దలూరు 


: గోపాలరావు 


దక్శకశ్యమని, వానా అతను నిర్మాత 
అని పెద్దపెద్ద అ క రా ల్లో నగర్వంగా 
వేనుకుంటున్నారు. ఒకబ్నికాన్నిచూచిలదే | 
మాదిరి మరోచితం తీసేందుకు, ఒక డర్శ 


ఇలా వరభాషలలో తీసిన దిత్రాలనే 
తెలుగులో మరలా. తియ్యటంతో, మన 
చ్మికాలలో తెలుగుతనం. లోషిన్తూవుంది. 
మనచిత్రనిర్మారలు, దర్శకులు వ్వతహాగా 
'దింబేశేక్సి లోపిందినవారా. అనిపిస్తూ 


విజయచాముంచేశ్వరి వఠాకండ్రింద తెలు 
గులో గనవర్మాతి”గా నిర్మించి వారి 
సినిమా. జన్మతరింపలేనుకొన్ని తెలుగు 
'గువకుల జన్మగూడా తరింవవేశారు.వారికి 
ఆయురారోగ్య భాగ్యములుకలుగుగాళ! 
శృంగారం, హోన్యం, కరుణ, రౌద్రం, 
లీదత్పం, భయానకం, వీరం, అద్భుతం, 
శాంతం ఆనే నవరసాలను చొప్పింది, 
'తొమ్మదిర్మాతులలో చూపింది, నవర్యాతి 
దితాన్ని నిర్మాంచమని చెవ్చుకుంటున్నాడు 
నిర్మాతలు. నవరసాలు 'యూచాడు (వతి 
చిత్రంలోనూ వుటున్నాయి. ఈ చిత్రం 
లోడే "పెద్దగా (వత్యేకత విమీలేరు 
అయితే యీ చిత్రంలో (వత్యేకత ఏమి 
'టంయ్కే విభిన్న మనన్తక్వాలుగల తొమ్మిది 
పాత్రలను అక్కినే ది నాగేశ్వరరావు 
'బోషించటం. వేషంలోను, వాచకంలోన్ను. 
మనన్తత్వంలోను ఎక్కడా పోలికేళేని 
తొమ్మిదిపాతలను తొణకని గాంభీక్యంతో 
పోషించి తన అనమాన (వతిళను బాటు 
కున్నాడు. నాగేశ్వరరావు. ముఖ్యంగా 
జేవదానుగ్యా -కుష్టురోగి నుందరరామ 
య్యగా, డాక్టరు కరుణాకర్‌గ్యాశాంతన్నగా. 
నాగేశ్వరరావు నటన మరవురానిడి. 


“అరవంలో యిదీవరప టీసివున్న 
కాన్ని. సాద్‌ ఆక్స్‌ పళృష్పవాకు | 


సౌవ్వితిగూడా తనళక్తి వంచనలేపండా. 
కొరవ 9 వ ెపేళీలో 


అది తెల్చుకోకుండా కాను | 
ఇబ్లువడలి ఎనిమిదిర్మాతిట్ళ కష్టాలు వడ్డా 


| మిక పాక్టాతు కుం ది. పారాడించు 
కుంటుంది. ఈ అఅకుసీన మరీ మోరంగా 
వుంది. సావి (త మోజుపడి న్వంశంగా 
తెలుగులో శర్జుమాచేింది. నిర్మి చింది. 
గనుక యీ రికంగా అజరుపీనుతో నాగే 
శ్వోరరావుతో కన్‌లవ్‌ బెడ్డుమీదవడి ఆ 
రకంగా పార్ణాడడానికి ఎబ్రావౌవ్వుకున్నదా 
అని ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈఆరవసెనిమాలో 
జాడా సావ్మిశే నబిందించట. అయితే 
అరవంలో అగా ఆఖకుసీన్లో శెకావేగణే 
(నలో ఇజ్లాపార్లాడిందో లేదో తెలియదుగాని 
అనలింతకూ మన సెన్సార్‌ రా్షనులకళ్లల్లో 
'మబ్టిగొట్ట్‌ ఆ కత్రెరనుండి ఎట్లా తప్పించు 
కొన్నారో. ఆశ్చేర్యం వేస్తుంది. ఎట్లయి 
శేనేం మొదటివారం అయి రెండోవారం 
వచ్చేనరికి తీయేబర్‌వాట్‌ ఆ భాగాన్ని 
మాతం కత్తి రించిపాశేశారట. మొత్తానికి 
విద్దూరంగానేవుంది ఈ తతంగం. అయితే 
ఆ వొక్కఅంశంలోశవ్న (అ అంశాన్ని 
కట్‌ చేయడం జరిగిందిగనుక ఆ వ్ర 
వన వదిలేద్దాం) మరెక్కడణాడా సెక్సు 
'గ్రతిమించనీయకుండా, ది క్కు మాలిన 
డ్యూ యె ట్సు పెట్టి విసిగించనీయకుండా 
మొత్తంమీద ' వరిశ్యభంగా తీశారు దర్శ 

కులు శ్రీ తాతినేని రామారావుగారు. 
ఇక నాగేశ్వరరావుగారి నవప్మాతల 
'నటరీకులకు: 
నటించుకొచ్చారని, చక్కగా వొప్పించ 
గలిగార నే ఆఅనవలసివుంటుంది. ఇక 
పావిశ్రి నటన విచ్చానువతి సీనులో 
అద్భుతంగా వుందనే చెప్పాలి. మొకం 
చితానికల్లా రెండేరెండు 1పొణవంత మైన 
'భట్టాలు. ” వీదిభాగోతం సీను, వచ్చాను 
వ్యత్రీసీను-యీ రెం డూ అహాదకరంగా 
వున్నాయి; పిద్చానువకిసీమ్‌. కొంచెం 
వినుగనిపిందినా. నెల్లూరుజిల్లా గుండా 
'అమ్మపాళెం. దగ్గర వంటనూర్చిడి దృశ్య 

చిశ్రీకరణ పెద్దగా యేంబాగులేదు. 

నవరాత్రుల్లో నాలుగోర్యాతి. కాబోలు 
ళయంకరమైన కుష్టురోగిగావుండిన 
నుందర రామయ్య నవర్మారినాడు దాదావు 
బాగైపోయిన మామూలుమనిషిగా పెండ్లి 
సీనులోవోజరువేనుకోవడం అచ్చం తెలుగు 
కొరవ 4 వ పేజీలో 


అన్నిపాతలను చక్కగా 


శావలి 

+ నాగేశ్వరరావుగారు హైదరాబాదు 

లీ మార్చి మరణ మదకా 

నుకు రావటం, దిక్రాజలో నటించటము. 
ఇరుగుతుంది. ఎందువలనో శెలునుకో 
వచ్చా? 

2: ఇంతకుముందు. “జమీళారైత"లో ఈ 


'రావు ప్రనంగాన్ని 
ఇంతకుముందు నంవ 


న్నకు ఆయన. 

యాన్ని మార్చు కొని 
నంటున్నారు. కాబట్టి 
కూడా నబిస్తున్నాకు. 

కమలాకర రెడ్డి పెమ్హారెడ్డిపాఖిం 

(వః వల్నాటిభుద్ధములో 
నటిందినవారెవరు? 

జః త్యాగరాజు 

చావ గాంధీచౌదరి “పెద్దసాడు. 

'ధువ్యంశమవారాజును "స్త్రీలో 

నూర్యవంశేవురాబుగను'శ కుం తలి 
లో చంద్రవంశపు రాజుగను కూపించి 
నారు. వీదినిజం?”” 

జః హిందీవారికి నూర్యవంశము, మనకు 
చందవంశము. 


'ఇవ్చుడానిర్ణ 
.నరే 


వీరల్యదుడుగ 


సోడా సుబ్బులు శావలి 

(వః నాగేశ్వరరావు ఆమెరికా వెళ్ళినవ్వుడు 
రామారావుగారు బా ధవడ్దాడట. 
ఇవ్వడు రా మా రా వు మరీవాధవడ 
వచ్చునా? 


జ; అమెరికా వెళ్ళారని బాదవడ్డారనుకోను. 


ఎం, ఎ, బషీర్‌ ఎ,ఎన్‌, పేట 


'సినిమా రాజకీయాలు”. యీమర్య 
న్నట్లున్నాయే? పేరుకోనం 
(పొజులాడనివాడు “కామాళావుఅని 
మీరౌళసారి వాశారుశడ్యా నురిన్తుడు 
తనకు రాలేడనికడా అంతకసిగ హైద్రా 


శ్రీ కొలను బ్రహ్మానందరావు, 
69 లేక్‌వ్యూరోడ్‌, మాంచిళం, 
మద్రాను-88. | 
ధీరా జజ బలాత్‌ 
'బాబ్‌లో మాబ్లాడిండి? [వ్రభుక్యాన్ని 
విమర్శించింది? ఇలాంటి స్వార్థవరులు 
బూడిదెలో నివ్వురవ్వ వున్నట్లువుంటా 
రని ఇకవైన మీరు అంగీకరిప్తాదా! 
హైడాబాబ్‌లోని ఆ య న వువన్యా 
సాన్ని భదివినతర్వాత నా అన్మిపా 
యాన్ని మార్చుకున్నాను. 
నాగేశ్వరరావు. ఎ. పాఖిము. 
(దః మద్రాస్‌లో ఇద్దరు మ్మికులు (తెలుగు) 
సినిమా నడరినన్ని వారాలు విడైనా 
తెలుగుపికర్‌ నడిచినడా? 


నడచినవి. 
ఎం. నుబ్బరావు శావలి 
(వఃలఖాధికారి తీసినవా రి కెండవ 


సాంఘికబిత్రములో హీరో యి జా 
అంజలీదేవిగారా? లేక కాంచన? ఎదకు 
అయినది తెలువవలయును. 


బం కాంచన. 
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ఇండియకా స్టాండట్టు ఇకాస్ట్రీట్యూటు పరిగణను పొందిన 
ఇంజ ప్‌ 
వీళ్తైక (ప్రథమ నెల్టూరుసంస్థ 


ప్లాంట్‌ (పొటెక్ష౯ (పాడక్టు ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, 
అ = పాతి 


నెల్లూరు-2 జా (ఆంధృవదేశ్‌ ) 


శ్యాపార, కదికగ వివరములకు 


ఆంధ బోజూమీల్‌ కంసెసీ-ానెల్లూరు-డె. 


= = 


శ (క జ కేజి కరవ) 
వనులన్నీకల్పి వరీశీలించవలెను. మనకు 
కావలసింది పెరిగే తీవన్నవమాణాల, 
సాంఘిక న్యాయం, నమక్క అందరికీ 
'అవోరం ఊద్యోగం, అనందం, వ్యక్తి 
శ్వచ్భ. ఇది మళ్ళీ ఒక తిరుగు లేని 
నూథ్రంగా వుండరాదు. వడములటు మనరి 
డానులం కారారు.'' 
ఇంకా వినండి: ““ఎవరివద్దా సాయం 
పొందని జేళం వున్నదా లోకంలో? 
పాశ్చాత్యుల జత్తిడవలన మనం "అమ్ముడు" 
'పోయినామనీ లేక విదేశీపెట్టుబడి పెత్తనం 
మనమీద. అధికమై పోయిందనీ అనడం 
అర్థంలేనిమాట. ఎరువులకోనం నాల్గవ 
ద్రణాళిక సమయంలో వెచ్చింబేదానిగో 
మూడింట వెండువంతులు వ్ర భో శ్వ 
రంగంలో వుంటుంది, మొత్తం మన ప్రణా 
శికలోని. భాగాలకన్నింటికీ వ్యయంజేసే 
“పెట్టుబడిలో అత్యధికలాగం మనది; యిక 
కల పెట్టుబడి అ శ్యల్ప మైన భాగం, 
కంట్రోల్‌ (Conimanding height) 
మనేటుల్లో వుంటుంది.” 

ఈభాగం మరింత గ్రొద్దజో గమ!ంవ 
దగినది; “వు త్రరో శ్రర సాయమనేది 
లేకుండా మనుగడ జరిగేటందుకే ఈ నను 
యంలో మనంసా యాన్ని సౌండు 
తున్నాము. ఇది న్వవచ న వ్యాఘాత 
మంటారా? కానేకాదు. రాలోవు కొన్నీ 
నంవత్సళాలపాటు మనకు కొంతసాయం 
లభ్యమైర్కే మనన్వయంశోక్తి పెరుగుతుంది, 
ఒక దకాబ్దంకంటె ఎక్కువ నమయం 
వట్టదు-ఆ స్థితిలోకి మనం రావడానికి.” 
తమ రేడియోసెట్‌ద్వారా ప్ర ధాని 
వ్రసంగంలోని వివరాలను పాఠకులువిని 
వుంటారు. పూనగ్రుద్చినట్టున్నది వివరణ, 
నులభంగా అందరికీ మన స్థ తి గ తులు 
శెలిసేటట్లు అమె వల్కింది. ముఖ్యాంశా 
'అనుమ్మాశం మేమిచట ఉద్దరించినాము. 

be hel 


ధక్మానాయుడు 
'మాణిక్ళంనాయుడు --వతినాది. 
వేలం పృకటన;- ఈ నెంబరు వతి 
వాది, వాదికి చెల్లించవలసిన డిక్రిబాకీకి 
వతివాదియొక్క "షెద్యూలుఅస్థిని వేలము. 
శెద్బి 13-6-66 తేదిన వేలమునకు 
వాయిదా వేయబడియున్నది. నవాల్‌దార్లు 
.. వద్చి నవాలు చేయవచ్చును. 
| 5 దిక్తూరు &॥ నత్యవేడు 
'కాలూక్సా మాలగుంట అనే కృష్ణావురం 
గ్యామళెల డాఖలా వుంజ నర్వీ 
నెం 135/6 రు, య 0-51 ట్లు. 
నెం, 185/7 రు, య 0-18 ట్లు. 
కుల్టు య 0-64 ట్లు. 
వ్‌ శర్వీ నెం: 122/19 రు 
మునిరత్నంనాయుడు యింటికి "వెరటికి:- 
" (వ-ఈూ] రాజవీకికి [వు] దేళన్పజాగాకు 
[క] జామర్య. (వు-ద] అ. 110 లు 
[ా-వ] అ. 96 లు గల జాగా, యిం 
దులో గల వూరి చుట్టుయిల్లు. 
శె, కృష్ణమనాయుడు, 
వాది అడ్వేటు. 


1 0. €. No, 19 of 1966. 
శీలామంకుల నూర్యవుకాశ రావు 
ఆాపిటిషనరు, 


శ్రీలానుంచేల చనుంధరం 
నం —కెస్పాండెంటు. 
పై కోర్టు లో పిభిషనరు రెస్పాండెం 
విడాకులు ఇప్పించేనిమిత్తం స్పెషల్‌ 
అడ్డు $60, 27 క్రంద (రెస్పాందెం 
న విచాహం రద్దువరపి౦చే 
జీను దాఖలు దేసెను, అ 
5-6-66 తేదికి వాయిదా వడి 
యున్నది, గాన మీరు న్వభుముగా గాని, 
వకీలుడ్వారాగాని ఆ తేదిన వగలు 11 
గంటలకు మై కోర్టులో హాజరు కావలెను. 
. శేనిటొడల మీ వర్షోమమందు విచారణ 
ననియిందుమూలళముగా 
డ్‌ మయినది. 
కూరెళ్ళ సోమేశ్యరరాపు, 


మశస్థికి ఇట్టావుంచే, మనలో వైరం 
'సొధించడలదిన పాక్‌ వారిఆవన్థ ఎట్టుందో 
గమనిండండి, దాని అంతూ-పొంతూ తమ 
'మవోరాజ పాషకులైన వారి దృష్టినరకూ 
వెళ్ళినది. “న్యూయార్క్‌ మైమ్స్‌' పత్రికలో 
వగ్రపెల్‌ ౪1న ఢాకానుంది వచ్చిన ఒక 
వ్యాఖ్యలో యిట్లుండెను: 'తూర్చుపాకిస్తాన్‌ 
కో రేస్వేచ్చ అయూబ్‌ రాబ్యాగికి ఒక పెద్ద 
శాజకీయ నంకటాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఆ 
బంగా ఫీ లు తలచుకుంటే చేరొక రాజ్య 
స్థావన చేనుకోగలరు; దానిని అవడానికి 
'కౌవల్పిండికి శక్యంకాదు. వరమటినుంచి 
తూర్పుకు సేనలను కదిలింది తూర్పు వారి 
'వుద్యమాన్ని ఆణచవలెనంమే, అట్టి ప్రయా 
ణానికి భారత్మవభత్వవు అనుమతి అన 
నరం. లేడా మూడువేలమైళ్ళు, సింహళం 
మీదుగా ఆకాశమార్గాన టోవలసివస్తుంది, 
అయూబ్‌ [వథుత్వవద్ధతిమై తూర్పువారి 
నేవాలక్షు.” ఇద్‌ ఆ వ్యాఖ్యలోని దోరణి: 

అ చృత్రిక లోనే వ్నీవెల్‌ £4న విలేటరి 
| బాక్స్‌ నెవార్డు వంసిన, వృత్తాంతంలోని 
అంశాలు మరింత ఆం దో ళనక రంగా 
వున్నవి. వాటిసారాంశం: పాక్‌ ఐక్యత 
కృషతిమ౦. ఇస్లాం మ్మాతమే బంధం, 
కాథలిక్‌ స్పెయిన్‌, కాథ లిక్‌ పోలాండ్‌ 
| కలిస్తే ఎంతో ఇదీఆంశే, కాథలిక్‌ మతా 
వలంబనమ్యాతమే ఉభయులకు సమాన 
మైనది. మిగిలినవన్నీ వేషభాషలు, 
వ్యవహారాలు ఆలోచనలు అన్నీ లిన్న 
మైనది, స్పెయినుకు-పోలాండుకు వున్న 
దూరంకండా పాకిస్తాన్‌ పరమటి-ళూర్చు 
సీనులకు దూరం ఎక్కువ. అ సీమలతేడాల 
శం'ు విటి తేడాలు మరింతజాస్తి. గత 18 
నంవత్చనాలుగా వేధించే కాశ్మీర్‌ నమ 
న్యతో కూర్చుపాకిస్తాగ్‌ (వజలకు శర్ధ 
న్తూనేవున్నది, ఇటీవల per 


తెలు! 
£2 
జరా 'భారతళక్త: 
a స! 


ఆాపిటీషనర్లు-డిక్సీహోల్డర్ను. 
'మాదనేని శీకారామయ్య 
-రెస్పాండెంబు-కె, డెట్టర్‌, 
నెంబరు డిక్సిబాకీక్రిండ ఈ నెంబరు 
స, తాలూకు జరుగు స్తీరాస్తి యాలం 
సో, తరపు యలమందిలి 
గాని, యలమంచిలి ధనకో 
ని వేలంపాట పాడుకొను 


ను నిమిత్తము 17-6-1966 తేదీకి 


తట్టుకోలేని నిన్నవోయస్థితి తూర్పువారికి 
పిక్నడింది. అవోరానిక్కీ రవాణాసౌకర్యా 
కూ శూద్చవారు భారేతదేశంచై ఆదార్‌ 
వడివున్నారు. ఈ నంబంధం చాబ నన్ని 
హితమైనది. ఆర్థిక నంకటం తూర్పున 
శరిగిపోతున్నది. ఇండియాతో పాక్‌ 
(వభుశ్వం వ్యాపారవు ఆటంకాలను నడ 
లించకుం'టే వరిస్థితి మరీ అద్వాన్నమవు 
కుంది. 

ఇంకా చిసండి: పాశ్చాత్యులు, రవ్యన్లు 
సాయపడితే భారత ప్రభుత్వ నవాకారంతో 
శూర్పుపాకిన్రాన్‌ ఒక న్యతంతరాజ్యంగా 
వర్ధిల్ఞగలదు. కాని, ఈ తూర్చు సీమ 
లేకుండా వరమబీసీమ నిల్వగలదా! ముఖ్య 
మైన ఉద్యోగబ్బందం, సేనలో ఎక్కువ 
భాగం తూర్చుకు పధమబినుంది ఎగుమతి 
అవుతున్నది. వరనుటి జననంఖ్య నాలుగు 
కోట్ల ఇెల్రైలకులు, కూర్చుజనాభా అయిదు 
కోట్ల యాభైఅయిదు లక్షలు, 

"వై వృత్తాంతాలు (పక టీశమయ్యేనరికి 
పాక్‌ అందోళన అమితమైనది. సీహాజం. 
శన బండారం బయటనడకుండా, చైనా 
'బూదినిదూపీ, అమెరికా (వభుక్వాన్ని అది 


ఎందుచేత (వజలు కాం|గెనును విశ్వోసించ | రహస్యంగా అరిగే నేంగతులు కరాపిన్టే. 
వలసిండీ-తెల్చే అంశాలను గురించి, ఒక | అమెరికజా స్టేషన్లను పాక్‌ వఠుత్వం 
వర్యాయం [వభుశ్వ ముఖ్యుశాలు, నంస్ధ | దిలువుదల చేయించింది, పాయానికి (ప్రతి 
కధివతి కలిసి మాబ్లాడుకుంపే మంచిది. | భలం! 

కాంగైనును అక్షేసించేవారు. కాం[గై జెనా మ 

మూడవ అట౦బాంబును. 

నును విరోరించే న జాల వారు ఎంతటి | కట్ల అమెరికా ల. 
అ,నయోజకులో-అమేరశే కాంగెన్‌నంస్టే | మనమూ (ఇండియా) మరికొన్ని దేశాలు 
(గయోబకురారై వున్నదని వర్కేతోరణి | అయ/స్తాలను చేయగల! కనన 
అత్మవిశ్యానంగల రాజకీయవక్షం. పల్కు | కరా ప్రార శెలిసిండట, ఇతరులు మనకు 


వలసిన వద్ధకికాదు. 
ద బోధించేనరకు మనం 
ఇంటినట్టును ర చ్చ కర్ని, అవవలసి గ అదంకాంలలా 


విశ్వాసాన్ని వీడకండి- అని వలకడంలోని మెం! 
విశిష్టత మాకు బోధ వడడంలేము. జ్‌ Hien రదర ర 1 
ఎన్నికలు నమీషించేకొలకి, గాయక | బర See అన 
అంతా కూడబలుక్కొని నంధ్ధను పదిలం | గి వప. న్ని రష్యాలోని 
యట్‌ అంతరంగిక వ్యవహారాలు. తెలునుకుది 
ప్రా అమెరికాలోని తమ అధికార్లకు తెలియ 
'జేస్తూవుంబది. కోసీగిల తన కార్‌ డ్రయి. 
వర్‌తో మాట్లాడిన వైనంకూడా ఈ “(గవో 
అకు తెలిసిపోతుందట, 


దఓిణ వీళ్‌గాంలో కాథలిక్కులు 


గ. 


యూ. 
హు 


EIT 


రించి వెదిరింది వయోజనాలను పాందవలె > 
(3వ చేజ్‌ 
ననే వథకం గట్టిదెల్బ తిన్నది. ల పన Nasty విల్భంలిందారు. బక్షంమందని పోరాణా ౪ 
ల దీం వార్యం కరిరడం 8) (వయివేట్‌ పెట్టం | ౧౯ అరస్తావని ఒక చాదుకుడ న్నారు. 
“ర్యూయార్క్‌యైమ్స్‌” విలేఖరులు నిజా (సోక్సాచామివ్వడం 8) దిగుమతులపై | బౌర్టులు ఎన్నికలు జరిపించి కాథలిక్‌ “3' 
నిర్భందాలను నడ లిం చడం 4)మన | వఠుళ్వాన్ని దించవరెనని నంకల్పింది “కీ 


యితీవృల్తాంకాన్ని వంపినారు, కాని 
అమెరి కాలో వలుకుబడిగలవారికిగానీ, 
(వతుక్వానికిగానీ మేల్కొ ల్పు కాలేదు. 
అనుభ వైళవేద్యం, 
పాకిస్తాన్‌ విషయంలో యిప్పటిక్రైనా 
నిజంతెలునుకోక (గుడ్డిగా (వవ ర్తి 0 చి 
మనకు అవకారం కలిగిస్తే అమెరికా ఆ 
డెబ్బనుంది కోలుకోడానికి ఎంతోకాలం: 
వడుశుంది, 

ఇటీవల అమెరికా శానననభల వరిశీలన 
కమిటీలముందు వ భు త్వ ముఖ్యులిచ్భిన 
సౌక్షములసారం పాఠకావళి గమనించే 
వుంటుంది, మనమెంత నీ తికి కట్టుబడి 
వున్నా, పాకిస్తాన్‌ ఎంకటి ఉల్లంఘనకు 
పూనుకున్నా, మన ఉళయులవట నమాన 
మైనడృష్టిని వడ ర్భిం చడం ద్యోతక 
మైనది. ఇది అమెరికాకు అత్మ హా త్యా 
నదృళం, 

ఒకరి దయాదాడ్షిణ్యాలమీడ మనమిక 
'అద్రారనడదలచుకో లేదు. అమెరికాగాన్కీ 
రష్మాగానీ దాన్తవిక వరిస్థితులను గమ 
'నిందక మనల్నీ, పాక్‌ వా ర నీ “నమ, 
'దృష్టి'శో వీక్షించే వ్రయత్నందేస్తే ఆ 
శాజ్యాల. వీకాక్షిత్వమే.. వెల్లడవుతుంది, 
అంతకుమించి మనకేమీ భయంలేదు. 

అమెరికన్లనుగాన్కీ రష్యన్గనుగానీ తృణీ 
కరించరాడు. కానివారు నంవూర్ణంగా 
విశ్వేసించడగినవారు కారని తేలింది. వారి 
బాధలు నన్నూరు! వారిని నునం దూషించ 
కాదు. మనం జాగ్రత్తగా ప్రవర్తిందుకో 
వలెను, 

అంతకంయె ఎక్కువ జాగరూకతతో 
మన దేశంలోని అమెరికన్లను రష్యన్లను, 
సీర (వచారాలను, ఆమాయిత్యాలను ఒక 
కంట. కనిపెట్ట వుండవలెను. (వ జాలి 
(సాయాన్ని కలుషిశంచేసి వంకరటింక 
రోగా దానిది శ్రివ్బించే వీరిచర్యలకు విరు 
గుడు కావలెను. 

ఇందిరాగాంధి. (వనంగం యిందుకు. 
నాండీవ్రస్రావన అనుకోండి. కాని ఈ 
(వభావం మరుగున వడకుండా నుండ 
డానికిగాను కొంతకాలంపాటు కామరాజ్‌ 
ఐహిరంగ సభలను అవుకేయించడం 
కార్యగెన్‌ మహానంస్థకు మంచిది, 
వదెనిమిదివేల కోట్ట రూపాయలను ఆలి 
వృద్ధికొరళు వెచ్చించి ఛనస్వాములైనవారు 
వాణిని కొల్లగొట్టక తింటూవృంటే ఆర్య 
వడని వ్రభుశ్వం లేక నంన్ధ యికమీడ 


రూపాయ విలువను తగ్గించడం. 
ఇందులో మొదటి మూడంశములు 
నమ్మశమైనది. కాన్సి నాల్గవది సాధ్యం | బౌద్దులు తమలో మిఠవాదుళైన వాది 
కాడు. నాల్గవది అమలుజరిగితే మనబాకీల | మీడ కోవంగావున్నారు. అల్లరులు, అవే 
మొత్తం విపరీతంగా “పెరుగుతుంది, మన | కాలు ఆభూయిక్యాలు వద్దని మళవాదుల 
అంతరంగిక ధరవరలు. హెచ్చిపోతవి. | మతం: (వభుశ్వంలో నహజంగా మార్చు 
ఇటువంటి వరి స్థి తి మన రుణదాతలకు | వచ్చేవరకు క (ప్రభుక్వాన్ని, అమెరికా 
మాతం ఉనయోగమా? సేనల స్థావరాన్నీ మితవాదులు బలపరు 
ఇంతకూ చన ధ్యేయం? అమెరికాలో | స్తారు, ఆపార్టీ నాయకుణ్ణి వాత్యచేశారని, 
ఇందిరాగాంధి మన నంకల్పాన్ని నృష్టీళ | యిది వ్రాసేనమయంలో, తెలియవచ్చింది. 
రింది వచ్చింది: “రాబోవు వది, వన్నేం | ఆఖరుకు, అమెరికా విరోధులు సాధించ 
డేండ్లలో వూర్తిగా న్వయం శక్తివంతం || లేనివగిని, వి హి తుం చర్యలే సాధి 
గావళెనని భారతవజల నంకల్పం, మా | ప్రాయా?-అమెరికాసేనలు తరలిపోపుణా 
నాల్గవ [వణాళిక ఈ మార్గంలో ఒకపెద్ద | అని పీస్రల్‌ 22 “హమ్మతోొలో వ్యాల్యా 
మైలురాయి. ఈనమయం చాలక్షిష్టమైది.” | నించారు, “హిమ్మత్‌'లో యి ట్టి (వాతో 
ఈ నమయంలో మనకు సాయవడిందే | నిజంగా హీమ్మత్‌ (సావానమే) అను 
గొవ్బ, యజ్షవశ్నలువేసి మనలను యిరు | బోండి. 
కున వడవేస్సే మ నక 0 టె యెక్కువ | వీలొనాం రంగంలో అమెరికజ యుద్ధ 
నష్టాన్ని వళ్నలువేసేవారు పాందభోతారు. | విమానాలకు, రవ్యలా యుద్ధ విమానాలకు 
మనమీద కతిదూసి బైన్సాపొక్‌ సీమలు | అక్కడక్కడ ఘర్షణ. జరిగింది, ఈ వరి 
'బావుకున్న కొరవ-నరవ మనకు నంభట | ణామం దిషమం. త్వరలో యిది ఆగిపో 
నమయంలో సాయంజేయడానికి తీవ్పలు లేకుంటే. వీతొణాం కాంగో కాదు 
'పెళ్టువారు బావుకుంటారు. ఎమైనా మన | గడా మరొక స్పెయికా కాగల అవకాశం 
కొకే. నిండా మునిగిన వానికి చలి | కూడా వున్నది, 
ఎక్కడిది? ఉత్తర వీతొనాం నంధికి' నమాఢ్రానం 
' ' . వంపడం అలన్యం బేసినకొలదీ, చాలభాగం 
టైగా ఆటకట్టించడానికి మనకన్ని | అమెరికా బాంబర్‌ విమానాల శాకిడ్‌క్‌ 
విధ్వంనమైపోతుంది. 
ఇంతలో ఏిల్వని "పేరంటాల (వభ్యాత్‌ 
గలమన తాంట్‌ భాయ్‌ వీత నాంరంగంలోని. 
వారికందరికీ హతటోధచేశాడు, ఆరంగం 
లోని నూశదారుఖలో. ఒకక్‌ బరానలో 
వున్నారుగనుక |పవంచనంస్థ వెలువలనే 
తినీవా అగిమెంటువకారం వరివ్కరించు 
భోవలసిందని ఆందరికీ ఉచితమైన నలవో 
యిచ్చినాడు. యుద్ధవిరమణకై తానింతకు. 
'వ్వూరేం చెప్పిన వరతులనే వల్లించినాడు. 


నంతోషిన్తున్నారు! _ అది అనంభవః 
అని ఆ నాయకుడన్నాడు. 


విధాలా సాయవడడానికి తాను నంసిద్ధంగా 
వున్నట్టు మలేషియా (వకటిందింది. ఇండో 
నీషియాలోని చైనావారే చైనా కార్యాలయా. 
అను మూతవేయిస్తున్నారు. చై నా వట్ట 
చ్వేషం వివరీతమై కమ్యూనిస్ట్‌ సీమ అన 
గానే వైరుధ్యం బాంగివచ్చేట్టయినది. రష్యా 
రాయబారీ కార్యాలయంవారు లెనికా జీవన 
వృత్తాంతాన్ని చ్మితంలో దూపించదలదిన 
సంగతి తెలియగానే “ఐంద్‌కరో!” వంకూ. 
మత్‌ జారీబనది. ఆక్జవెంటనే అమలు 
జరిగింది. Fr an 
జైనాన్నూ కన్యూనినుఖనూ కమ్యూ 'రొడిసియా - బ్రిటిష్‌ (వ్రదేశ్వం రాజీ 
నిజాన్ని, కమ్యూనిన్ట్‌ కాజ్యాలనూ ద్వేషించే | వడినవట, ఇ యా కా స్మి తుచు విల్పన్‌ 
నంవుల ఐిబర్దస్తీ ఇందోనీషియాలో (పోలో | వంచుకవచ్చినాడని మన9 భావించ 
శ్వంజేనున్నది. వలెనా? లేక స్మిత్రుదార వగొటినేషాంలో 
ఆఖరుకు నుకర్ణాయ గొవ్చశనమేమిటి!ీ | యిది నరశ్రొత్తడా? 
అనే వ్రశ్నకూడా వుత్పన్నమైనదట. దక్షిణ్యానికాలో కౌ డిసియా ఇడవ 
ఆలీనంగా ఇండోనీషియా వుండబో | రాష్ట్రం అవుతుందని అన్నాకుగదా! ఇం 
తుంచన్నారుగాన్ని, అజ్జకల్లోలం. మ్యూతం | కలో ఈమార్చా! నిజం నిలకతమివగాణి 
అగలేను. తెలియదు, 


సోషలిజం తెన్తుందన్కీ అ కొల్లిగౌట్టినవారే 


న. 


త్త 
* 


- ఇవాన్‌. చేళములో 15,0000 టన్నుల 


నీవోర్‌లోని వుత్తర్యసాంతాల రైతులు 


ఎన్‌, పి, 28 రకం వెనలను ఎక్కువగా 


వండిన్తున్నారు. దీనికి ముఖ్యమైన కార 
జాలు రెండువున్నాయి, ఇది అన్ని ఇతర 
రశాలకం టెకూడ ఎక్కువ దిగుబడి 
నిన్తుంధి. (అనగా 12 నుండి 20 శాతము 
వరకూ). అంతేకాకుండా ఇది ఇతర పెనర 
'రకాలకం'టె బాగా వుడుకుతుంది. 
వన్‌: వీ. 28 రకం నుమారు 75 రోజు 
అకు వేంటకు వస్తుంది. ఇది గుత్తులు గుత్తు 
లుగా 2 నుండి శ అంగుళముల పొడవు 
గల కాయలను ఇన్తుంది, ఈ కాయలలోని 
గింజలు మెకువులోకూడిన అకువచ్చని 
రంగలో వుంటాయి. వీటి లోవవ్చు, అనిన 
లవణాలకాతము ఎక్కువగా వుంటుంది. 
ఉత్తర బీహార్‌లో వండే కాయర్రాన్యా 
అలో పెనలు ముఖ్యమైనది. దీనిని సాధా 
ఈణముగా మా ర్చి నెలలో వరిని చల్లిన 
తరువాత చల్లుతారు నర్జాలు వడకముందే 
కోస్తారు, ముందుగానే ఇది కోతకు రావడం 
వల్ల తిరిగి రెండవవర్యాయం మరల వరి 
చల్లడానికి వీలుగా వుంటుంది, ఎక్కువ 
వర్షాల పెనరవంటకు మంచివికావు. 
ఉత్తర నీవోర్‌ (పాంకాల రైతులు ఇంత 
వరకూ తే క్కు న దిగుబడినిచ్చే వెనర 
రకాన్ని కొంచెం తక్కువరళం 'పెనలను 
వండించేవారు.బాగా ఎక్కువగావంటనిచ్చే 
రకాన్ని రైతులకు సూచించేందుకు బొటా 
గికల్‌ నబ్‌స్టైవణ-వూసానారు తమ, వరి 
శోధనలద్వారా మేలురకవు పెనరరకాన్ని 
నూదించారు. అవి: ఎకా. పి, 28, 28, 
31, 85% $6 (అ, ఎ, అర్‌, ఐ,) రకాలు, 
లక్నో రళం-! (యు. పి రకం), చైనా 
ముంగ్‌ టి, రళం-781 (బొంబాయిరకం) 
వీవోర్‌ రకం-! (నీవోర్‌ రకం). 

ఎక, పి,-28 రకం అన్నిరకాలకం'టే 
నాణ్యమైనది, అందుచేత ఈరకం ఉత్తర 
బీహార్‌ వరిస్థితులకు బాగా తగినది. 

ఎజా. పీ. 28 రకం విత్తనాలు చాల 
ఆళర్షణీయంగానూ, అకువచ్చ రంగులో 
'మెరున్తూ మధ్యరకం ఘైబులో వుంటాయి. 
'వవ్వు శాతము అధికంగా వుంటుంది (85 
నుండి 90 వరకూ), అని లవణాలు 
29.8 శాతం వుంటాయి, వంటవిషయంలో 
యితర వవ్చులకం'కే తొందరగా వుడుకు 
తుంది. 

(ఏకా, పీ, 28 రకం విత్తనాలు) ఈ 
రకం 'పెనఠవిత్రనాలను ఈ (క్రింది వారికి 
(వాసి శెప్పించుకోవలెను, 

నూవరింటెం ఇంట్‌, 
బొటానికల్‌ నబ్‌స్టేషళా, 

వూస్తా లీవోర్‌, 

[ఏ ఐ వన్‌ 


తక్కువపంటలకు 
సమాధానం ... 


మనదేశములో ఎళరానికి నగటు రాబడి 
ఎంతో శక్కు వఆని మన వ్యవసాయకశా స్త్ర 
విద్యార్థులు వదేపచే ఆంటూండటం మనం 
వింటుంటాము. దీనికితోడు యూరప్‌దేశా 
లలోను జపాన్‌లోను వండేవంట ఎంతో 
ఎక్కువ అని ఆదేశాలను ఆకాశానికి ఎత్తి 
మాట్లాడుతూండటంకూడా మనం వింటు 
న్నాము, దీనికి కారణం జపాన్‌దేశవు 
వ్యవసాయదారులు మనదేశములోని అనేక 
రాష్ట్రాల న్యవసాయడారులకం'టె తెలివైన 
శావడమూకాదు; ఇ ౦ త క 0టె 

కష్టం చి,వనిచేసేదాూకాదు. 


చేస్తున్నాడు. అనగా. 


= సనన U 


గ్రాముల న్మతోజని తయారవుకూందన్న 
మాట, అదే విధముగా మనదేళములో 
జూడ్‌ నత్రజని ఎకువ్వులను మనంకూడా 
ఉత్పత్తి చేయగలిగితే అంతకంమెకూడా 
ఎక్కువ వంటలను వండించవచ్చును- 

ఈ పరిస్థితి మారాలంటే మనం రసా 
యనికవు చెరువుల అధికోత్పత్తి క అత్యధిక 
(పాధాన్యం ఇవ్వవలసి వుంటుంది. ఈ క్లిష్ట 
నమస్యా వరిష్కారానికి నేత్ర జని, 
భాన్వరం, పాబాషియం (ఎన్‌, పి. ఇ) 
ఎరువులను నరివడినంతగా ఉత్పత్తి 
చేయడం ఒక్క మేమార్గం, మనతృణధాన్యా 
లకు కానలసిన ఈ ఎరువులు ఎవ్వుడైకే 
మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుకామో 
ఆరోజున మన అహారనమస్యా వరిష్కా 
రానికి నరయైన మార్గాన్ని కనుగొనినవార 
నౌతాము:- (ఎ. ఐ, ఎన్‌) 


శిత్రనమాక్నే 


(71న "పేజి కొరవ) 


నటించింది. ముఖ్యంగా గౌలీనుస్టేషనులో 
పి్చిదానిగా అమెనటన మంచి హాస్యాన్ని 
గుప్పించింది. (ప్రతిభావంతమైన అమెనటన 
చూచి యింకా వదికాలాలపాటు యీమె 
'తెరమై కనుపిన్తూవుం'టెబాగుండున[.పీస్తూ 
వుంది. కాని, మైనుంచి క్రిందకి ఒకేవరిధిలో. 
పీపాలావున్న అమె అకారం చూడబుద్ధి 
లేళ, త్వరగా యీమె సినిమారంగానికి 
న్వస్తిచెప్తే బాగుండునేమోననిపిన్తూవుంది. 
“నవర్యాతి'దితమంకా నా గేశ్వరరావ్క 
సౌవికులకే అంకితమైపోయింది,. చిత్ర 
మంతా వీరిడ్డ రేకనుపిస్తారు. అక్కడక్కడా 
వినుగనిపించినా తెలగు (పేషపలకు 
నవానం ఎక్కువకాబట్టి నరివుచ్చుకొని 
చిత్రాన్ని చూస్తూవున్నాకు. 
పిద్చానువృతిలో అడవాళ్ల పిచ్చిచేష్టలు 
వినుగ్గానేవుంది. విక్కువ[ేవు చూవటం 
వల్లనేమొ. అదేవిధంగా, వీధిభాగవతం 
గూడా వినుగెత్తిందింది, 
వి, వి, వరకు చదువుకున్న అమ్మాయి. 
'పెండ్లిచూవులకు వస్తున్నారం'టేనే ఇంట్లో 
నుంది పారిపోవటం అనవాజింగావుంది. 
ఇంట్లోనుంది పారిపోయిన చదువుకున్న 
అమ్మాయి, కొన్నిచోట్ల, వల్లెటూరు అమా 
'యకవు అమ్మాయిలా [వవర్తింది దిక్టుల్లో 
పడిపోతుంది, ముఖ్యంగా లోగందాని 
యింటివద్ద. ఇడీ అనవాజంగానే వుంది. 
అదీగాక, ఆమె కొన్నిదోట్ల, తాను కట్టు 
జన్నగుడ్డలు మారునుంది. అవి యెలా 
వచ్చాయో అర్థంకాదు. ముఖ్యంగా, వల్లె 
టూరు చేరుకున్నప్పుడు కుష్పనురువుడు 
దగ్గర చీరమార్చివన్తుంది. చిత్రం చివరన 
'మగవేషంలో మంది 'ట్వీడ్‌” దుస్తులు, 
చలవఆద్దాలు, నెత్తికిటోపి వస్తాయి. 
రాధపాశ్రలో ఏదో పెద్దలోవం కను 
పిస్తూవుంది. ఎనిమిది రాశులలో కాను 
కలుసుకున్న వ్యక్తులు, దాలవరకు ఆమెకు 
నీతిని బోధిస్తారు. స్త్రీ, ఒంటరిగా. యిల్లు 
వదలకూడదన్స, కన్నతండ్రిమీద (పేమ 
వుండాలని తం గ్రిమాటజ వదాటకూడదనేవి. 
అవి విన్నవ్వూడంతా అమె మనన్సులో 
బాధ వడు తుంది. ఏ నంబంధమూలేని 
కుష్టువ్యారి నుందరరామయ్యను ఓదారు. 
స్తుంది. డాక్టరు దగ్గరకు చేరుస్తుంది 
నుందర రామయ్య ఉవ్వువులునులుతిని 
దదువుకున్న అడా స్టి రు నుందరరామ. 
య్యను తన తండ్రికన్నా ఎక్కువగా ఆద 
రించటం చూస్తుంది. ఈ అదర్శాలంకా 
'చూవటం రాధలో మార్చువద్చి మరలా 


అనలు రాధ 


శన తండ్రిని చేరుకునేంయశే! అలా కాన 
వడు ఆ పాఠ బిశ్రణ లోవరూయిష్ట 


మైనదనేచెప్పాలి, కాని దిశం లివరన | 


రాధ తన తండ్రిడగ్గరకుపోడు.. నేకుగా 
కాను (పేమించిన వేణుగోపాలరావు దగ్గ 
రశుపోతుంది. యిది పెద్దలోవంగానేవుంది, 

నుందరరామయ్య, లయం కరమైన 
కుష్టురోగంతో బాధవడుతుంబాడు, కాని 
రాధ పెంద్లిరోజా మామూలు మనిషిలా 
“పెండ్లికి వోవరవుకాడు. అంతలోనె అంక 
పెద్ద కుష్టురోగం అంక దక్కగా 
బాగైందా! అనహజం.. 

నంగీకం బాగుంది. గోచెవ్చనా కళ 
చెప్పనా" అన్నపాట వినసాంవుగావుంది. 
ముళ్ళవూడి వెంకటరమణ మాటలు అక్కు 
డక్కడా బాగున్నాయి. 

నాగేశ్వరరావు, సావ్మితి నటనావ్రకి 
భనుడూసే దతం. “వవరాత్రి' వీరిద్దరిని 
ఊత్తమనటనలోనం మనం యీ చిశ్రాన్ని 
చూడాలి, మరింక వీమీ ఎక్కువగా 
యిందులో ఆశించకూడదు. 


న్యాయమూర్తులబదలీ 
ఒంగోలు ప్రిన్సివల్‌ నబ్‌జిడ్జి శ్రీ ఎం. 
వ. వాకీం, మరో న్యాయమూర్తి శ్రీ ఆలం 
లాకాగారలు శ్రీకాకుళం, కర్నూలులకు 
బదలీ అయిన నందర్భంలో స్థానిక న్యాయ 
వాదనంఘంవారు భనమై న వీడ్కోలు 
నన్మానం జరిపారు, శ్రీ నవులూరి శేష 
గిరిరావుగారు అధ్యక్షత వహించారు, 45 
ముంది న్యాయవాదులు హాజరైనారు, 
వధిహేనుమంది న్యాయవాదులు 
మాట్లాడారు, సాధారణంగా నన్గాననలల్లో 
పొగడ్తలుళవ్చ, విమర్శలు ఇపియ భాష 
ఇలు వుండవు. కాని ఈ నభలోమ్మాతం 
(వశంనలతోపాటు లోటుపొట్టుకూడా 
చెత్తిచూవడు విశేషం, ఈ విషయంలో 
నిష్పాక్షిక నిర్మాణాత్మక పరిశీలనోవన్యా 
సాలుబేసిన న్యాయనాదులు; దారి నలహా 
అను నూచనలను నవ్చాధయంతో స్వీక 
రించిన న్యాయమూర్తులు అభినందనీయులు, 
శ్రీయుతులు చిల్లర భవానీశంకరరావ్వు 
నల్లమల్లి శ్రీనివానుల్కు గంజాం శేషగివి 
రావ, ఇలిం[ద సాంబమూర్తి, గుర్రం నశ్య 
నారాయణస్వామి, బొమ్మ రా బా అంజ 
నేయుల్కు గుర్రం |ప్రేకాశ రావు, యడవల్లి 
శ్రీధరరావు, కరవది వెంక పేళ్వర్లు మైనం 
పాటి వెంకటేశ్వరరావు, చాగిశెట్టి రంగా 
రావు, గాదంశెట్టి నత్యనారాయణ, మంత్రి 
శీవరామకృష్ణయ్య, శ్రీరాముల శ్రీనివాన 
రాను గారలు నళలో మాట్లాడారు. 
దైవచింతన మంచిమునన్సు, నిరాడం 
ఐరత్క స్నేహప్యాశత్క ద యా ర్ఞ్ర త 
కారుణ్య 6, న్యాయవాదులవట్ల గౌరన 
భావం, ఓర్పు, నిదానము, కోవములేమి, 
శ్రీవాకీంగారివిశిష్టగుణాలని 
వక్తలందరూ. ఐహుముఖాలుగా.. క్లామీం 
చారు. వశంనలతో పాటు కొందరు లోపా. 
'లనుకూడా ఎత్తిచూపారు. మరీ వుడాంగా 
'వుండకూదడని; మాటల కాఠిన్యత తగ్గించు. 
కోవాలని; కోర్టులో హుందాగా వుండాలని, 
పార్టీలను ఎక్కువగా రానివ్వకూడదని, 
కోర్టుల్రీసిన తర్వాత ట్రయిల్‌ శేసులుమాశ్రం 
కీనుకొని, త క్కి న వారి ని సాయంకాలం 
వరకు వేచివుండేట్టు చేయడం పార్టీలకు- 
న్యాయవాదులకు, సాకర్యమని కొందరు 
న్యాయవాదులు వెరెబుచ్చారు. శ్రీ హకీం 
'హైకోర్టులడ్డి కావాలనే ఆభాండ్షనుకూడా 
వెలిబుచ్చారు, శ్రీ సాకీంగారు అపూర్వంగా. 
తనను వన్మానింది;:0దుకు రన్యవాదములు: 
ఇెన్తా; తనలోని లోటుపాట్లను ఒవ్వ 
కంటూ, వాటిని శవ్చర నవరించుకోగల 
వని చెప్పారు, 


శ్రీ అలంభాకానుగూర్చికూడా నమాన 


వారు కృళజ్ఞక వెల్లడిందాకు. 
రెండు కొత్త బస్సులు 

జంగోలునుండి కందుకూడుకు ఉదయం 
క-4కకు ఒకబిన్సు, శాత్రి ₹గందిలకుమరో 
ఐన్సు (క్రొత్తగా వయవిడినవి, కందుకూరు 
నుండికూడా ఒంగోలుకు ఒక చైబ్‌వోల్డు 
ఇను వేయబడింది. ఈ పిర్చాటు (పోయా 
జీకులకు అత్యం తసాక ర్యాన్నికూర్చగలదు, 

ఒంగోలునుండి తీరువతికికూడా వేరుగా. 
ఒకబన్సు వేయడం అవసరం. తిరువతి, 
చిత్తూరు. వయాణీకులకు ఒంగోలులో 
రిజల్వేషళా వి ర్పాటుండడంకూడా ముఖ్యం, 
ఆర్‌. టి సి, వారు ఈ సౌకర్యాలనుకూడా 
కల్నించగలరోని అశిస్తాము, 


రాజమండి మునసబు 

'మేజక్ట్రేటువారి కోర్టులో 
౧.0. 78 of 66. 0,8. 157 of 64. 
తమ్మిన నాగభూషణం = రాజమండి 

డిక్రీ! 
నుంకవల్లి రాయివ్న వగైరాలు - సాకికా 
తొర్చేడు వెక్టిమెంటు డెట్టర్స్‌. 
వై నెంబరు దావాలో 1 10 4 వృలినా 
దులు తాః రాజమండి తాః యె రే డు 
గ్రామం తా॥ జిరాయికీమెకక పూరా నర్వి 
నెం, 280/1 రు, య 4-08 శెంట్లులో 
వుత్తరంవైవు య 2-07 శెంట్లు. 

(9) డిటొ గ్యామంతాః జిరాయిలీ 
మెరక నె279/1 రు, వూరా యి 1-74 
శెంట్లున్నూ డి(కీబాకీక్సింద 81-5-1966 
కేది వగలు 10 గంటలు లగాయతు బహి 
రంగమైన యాల ము 3ై కోర్టువారివలన 
వేయబడును. గాన కావలసినవారు వేలం 
పాడుకొనవచ్చునని యిండుమూలముగా 
కెలియజేయుడమైనది. యిందుకు కావలసిన 
నంజాయిషీ మాఅఫీనులో తెలుపబడును, 

పి, వెంక టేళ 


రావు, అడ్వకేట్‌. 


గుంటూరు డి॥ ము॥ కోర్టులో 
80, 462 of 64, E, ౯, 716 of 65. 
వేదాంతం నరశింహాదార్యులు వాది. 
అనూరి వెంకట శేషాచార్యులు-(వతివాది. 

గుంటూకు డిస్ట్రిక్టు వారిశ్ళంద్యవురం 
గ్రామంలోని వృతివాదికాలూకు జిప్తళయి 
వేలము కావలసిన అస్తి:- డి, నె, 20 ర్కు 
య 12-99 ట్లు మింజామలె య 10-99 
శెంట్లు కూమికి హద్దు లుః- [తూ] లంకా 
వారి మాన్యంవాద్దు [ద] టోజనపల్లి రం 
గమ్మ వగైరాల భూమిహడ్డు [వ] నగ్గారు 
డొంక [వృ] శ్రీ వెంక'కేశ్వర స్వామివారి 
మాన్యం, యీ వాద్దులలోని య 10-99 
శెంట్లు శేరీమెరక భూమి. 

1-1-58 (0 80-11-65 వరకుగల 
ఇళాకంబ్రరెన్చు దా అ లు చేయడమైనది. 
అ సర్టిఫికెట్టు దాలలా ఓ-5-1964 తేదిన 
కోడూరు వెంకటమ'పేర (వతివాది వ్రాయ 
బడిన శెటిల్‌ మెంటు ,డస్తావేజాకు లో బడి 
యాలము కావలెను. పై కోర్టువారు నిర్న 
యించిన ధర రూ. 1000/- ల. 

వేలను 12-6-66 తేది. 
నండూరి నరళిం। 


గుత్తికొండ వెంకటరత్నం. --వ్యతివాది.. 
యూ నెంరులోని. పతివాదికి దొవొ 
నోటీనునిమిత్తం 18-6-66 తేదికి వాయిదా. 
అయియున్నది. గాన అక్షేవణలన్న ఎడల 
(వై కోర్టులో సదరుతేది వగలు || గంఖకు 
వోబరై తెలియవర్నుకోనలెను. 
-బొర్రా వెంక టస్వామి-అడ్వ కేటు. 
పాలా 
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+ మైన (ప్రశంసావాక్యాలు కరిపిందబడినవి, SULLURPET PANCHAYAT 


WANTED CLERK 

Applications ed for 
Whe post of clerk in scale 
Be. 70—2—100. plus uanal 
allowauoes to Sullnrpst Gra 
-mn Panchayat office opto 


prescribed for the 
in $.8.L-0. 070% 
ent oxaminntion, The 


eqn 
onndidates who have passed 
Type Lower exami 


pr sho- 
wld not have more than 30 
yonrs ago. Tha applications 
sbonld be snbmitted throngh 
Employment Exchange 
Nellore with certificates of 


qaaliftontion, age duly attese 
ted by any gazettod officer, 
Applications received after 


tho provoribod date will not 
be considered. the candidate 
should deposit Rs, 100 cnsh 
the time of oppointmet. 
—8. Ramakrishna, 
Executive offficor, 
Sullarpet Grama panchyat, 


కోవూరు మునసబు" 

'మెజస్టటువారి కోర్టులో 
B.P. lof 66 80 224 0f 60. 
జూనూటి రామలింగారెడ్డి వారి. 
వకాళా మీరాలీవీ —వృతినాడి. 
ఇందుక్కింది వివరించిన వృకివాది తా+ 
'ర్టువారి యెడుట 81-5-66 


డును. గాన పాటడారులు వచ్చి పాటలు 
'పెట్టుకొనవచ్చును. 
'షెడ్యూలు:- కోవూరు టం 
చేరిన గండవరం గ్రామంలో వృతిః 
వాక్కు అనుభవము గలిగిన యిల్లు-ఖాలీ 
న్తళముకు వాడ్డులు:- (తూ) రాజవీఢి (డ] 
మన్నే వల్లి వెంకటనరిశింవాయ్య 
గోడ [వ] వృతిాదుల యి 
(స) గోతం నుండరరామిడెడ్డి 
కొంతవరకు _ పృశివాదుల స్వే 
ఈలోని 18 అంకణముల నళ 
ఇందులోవున్న 8 అంకణముల వూరీయిద్డు 
ఒక బిన్నీ 2 అంకణముల వూరివపారా 
యున్నూ నర్కాకుపాటి రు. 400/- 


టి, కామమ్మూ క, అద్వశేటుం 


కోవూరు ముననబు 
మెజమైటువారి కోర్టులో 


—పతివాది.. 
యిందుక్సింద వివరించిన షెడ్యూలు 
దాఖలా వృఠివాది తాలూకు స్తిరాస్తిని మై 
కోద్టువాధివబ్ద 80-5-1966 శేదిన 
రంగముగా యాలము వేయబడును. గాన 
పాటదార్డు పాటలు పెట్టుకొనవచ్చును. 


_ షెడ్యూలు ఈ 

కోవూరు తాలూక్సా వంగ ళ్లు గ్యామ 
ములో వ్యఠివాదికి హాక్కుఅనుళవముగ ఆ 
కోరుమెట్ట నెం. 1 రు వట్టా దాలలా నర్వీ 
నెం. 884 క్కు య 81-28 ట్లులో దమ్‌ 
అమువ్యళ్క య. 15-63 శెంట్టు, కెక్తు 
చూ. 21-20 వైనజుగల భూమికి వార్డులు: 
[జూ] డొంక [ద] చేవూరు నువ్చారెడ్డి, 
శేబారు పెంచలుకెక్డి వగైరాలు (వ] పెను 
బల్లి ఫీమేశ్వద రెడ్డి భూమి [వు] ఈ నాల 
రులో నగం దామాషా వర్వతెరెడ్డి చెంకట 
రమణాశెస్టియామి. ఈలోని య 15-కికసి 
ఇట్లు, సర్మారపాటరూ. (500. 

టి. కామయ్మా ర్మ 


ళ్‌ 
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కనిగిరికి సీరువ స్తే 
కావలి, కందుకూరులకు 
తూడా వచ్చినట్టి! 


కావలి చిత్రపటావిష్కరణ సభలో 


“ 
శ్రీ చెంచురామానాయు 


[తేది కావలి జిల్లావరిషత్తు హైన్కూలు 
వార్షికోత్సవంతోపాట్సు పాఠశాల పాశ 
విద్యార్థి మంతి శ్రీ నలమోళు చెంచురామా 
నాయుడుగారి చ్యిశవటావివ్యరోణం. బరి 
గింది. నాయుడుగారుకూడా శోభాయమా. 
'నంగా అరిగిన ఈ కార్యకచుంలో పాల్గొ 


న్నారు. 
గో శ్రీ శ్రీరామగిరి రామమూర్తి అధ్యక్షత 
వహించారు, శ్రీ మామిడిపూడి రామకృష్ణ 
ఐ ఎ. ఏన్‌, డాక్టరు 3. నద్చిదానందం 
బ్రలృళపా త విద్యార్థులు 300 మండి 
నమావేశాగికి విచ్చేశారు. హెడ్మాన్టరు ఫ్రీ 
నీలకంరరావుగారు అహూతులకు, 


ఎన్‌ 


[1 ie 
స్వాగతంబెవ్తూ, నూలు పాత విద్యార్థి 
అయిన శ్రీ చెందురామానాయుడుగారి 
'దిక్రవబావిష్కరణం పాఠ విద్యార్థిమైన 

తన వాయాంలో జరగడం తనకు గర్వ 

 కారణనున్నాడు, నదాధ్యవుడు శ్రీ రామ 
మూర్తి కార్యకమాన్ని |పారంథిన్తూ 


నాయుడుగారి గణగణాలన్సు. శీలాన్ని 
'వుగ్గడిన్తూ నీతి నిజాయికీగల రాజకీయ 
నాయకులలో నాయుడుగారు ఆదర్శ 
'పాయులన్నాకు, 


ఎడాబడా నాయకులు బో ల్రాకొట్టగా, 
నాయుడుగారు ఘనవిజయం పొందారని 
పేర్కొన్నారు. నాయుడుగారు ఎవ్పుడు 
ఎక్కడ పోటీకేసినా బయం లాయ 
మన్నారు. 

తిమైర్టుటీచరు. శ్రీ అర్‌. శ్రీగివానరావు 
తాయుడాగారి విధ్యార్థిడ శ ను, హాస్టల్‌ 
వార్జకాగా. జాయుడుగారు గడిందిన పేరు 
. ఖ్యష్టలను వివరించారు. ఉపాధ్యాయులు, 
విద్యార్థులపమంగా ఆంథ్య-అ 0 గ్లా ల్లో, 
'గడ్యపద్యరూవంగా సన్మానవక్యాయ నమ 
ర్నింపబడినవి. జాయుదుగారు. దుళ్ళాలు 

సన్మానించజడినారు. 
థ్రీ చెండురామానాయుడుగాకు నన్మా 


ల జెల్లూరుజిల్లాలో 
Source 


పకటన 
ఆః 
అపర హై న్యూ ఇ నంక్కగలిగనడ 
న్నారు. ఇక్కడ మొదటినుండి నమర్థు 
చైన హెడ్మాన్టర్లు వుంటున్నందున కమ 
శిక్షణ లో విశిష్టతనుసాందినదన్నారు. 
30 నంవతృరాలకిళం కాను చదువు 
కున్న న్కూలును నందర్శించే భాగ్యం 
కలిగినందుకు తన ఆన౦దాన్ని వ్యక్తం 
జేశారు. అరేళ్ళనాతు శంకుస్థానన జరిగిన 
కావలికాల్వ నాల్గవ వృణాభకలోనైనా 
చేర్చబడుటకు నృజలు తీవృకృషి చేనుకో 
వలసి వున్నదని హెచ్చరించారు. 

కావలి మున్సిపాలిటీ అయిపోయిందని, 
మందినీటిపథకం పోయిందనే అబోవాలు 
న్తున్నారని, అది నత్య 
వాటిని విశ్వసించవద్దని 
జ్ఞప్తి చేశారు, 
శేంద్భప్మభుత్వం వదివేల బనాభాకు 
మించిన పాంతాలను వట్టణ ప్రాంతాలుగా 
విగణించి, రూరల్‌ వాటర్‌ స్క్‌ము అనులు 
వరనుటకు వీలుకాదన్నార; బువ్వుడు 

కాబకు. కేందృ-రాష్ట్ర చలు 


మిగత నగం టు ణ ౦ ద్వారా స్కీములు 
అమలు వరదుకోవాలని నిర్ధేశించబడిందని 


వూ నా. కాలంకలసికావాలని 
చెప్పాకు, కనిగిరి మంచినీటి పథకా 
నికి శంకుస్తాపన జరిగిందని కావలి 
పౌరులు ఆనం శృ ప్రి చెందనవసరం 
'దంటూ కసిగిరికి నీరుపస్తే కావలి, 
కందుకూరులకు కూడా పచ్చినటేనని 
నమ్మండి అని నాయుడుగారు గట్టిగా 
చెప్పారు. ఎవ్వుడూ చివాదరహితంగా, 
వినుర్భారహితంగా, సౌమ్యంగా నూట్లాడే 
నాయుడుగారు వేడివేడిగా. భాషించడం 
వ్యతి ఒక్కరిదృష్టిని అక ర్లిందింది. 

శ్రీ నీలకంళ రావుగారు వందన నమ 
ర్పణంకేస్తూ పాఠశాల వీడనఫారంలో 
(వథములుగా వుర్తీర్ణులయ్యే బాలభాలిళ 
లకు. బవుమకు లొనగుటకు ఒకనిదిని 
పిర్చాటు చేయడలచామన్ని దానికి పాత 
విద్యార్థులు నహాయపడవలసిందని విజ్ఞప్తి 
జేయగా; వెంటనే డాక్టరు కనుమల్లో నుబ్బ 
ఛామయ్యగారు రూ. 200%, శ్రీ గంగినేని 
లక్ష్మయ్య నాయుడుగారు రూ. 200 ల 
విరాళాలు (వకటించారు. 

డాక్టరు కనుమళ్ళ నుబ్బరామయ్య 
గారు పాతేవిద్యార్థి నంఘానికి అధ్యక్షు 
డుగా సన్నుకోబడినారు. 

య ప్‌ 

2 తేది వుదయం నాయుడుగారు 
హోౌన్‌లిల్దింగ్‌ సామైటీవారు చేసిన 'అల్పా 
హోర విందులో పాల్గొన్నారు. సామైటి 
అధ్యక్షుడు శ్రీ అభ్వార్‌శె్టీ మం|తిగారిక 


ఒక నివేదిక సమర్పిస్తూ రెండు నంవత్చే 
కాలుగా తమ సాైటీకి వదుశ్వం అవ్వ. 
యివ్వనంగువల్ల. సొసైటీ వృళ్చావాంగా. 
వనిచేయలేకుండా వున్నదని చెవూ ఈ 
విషయంలో నహాయనడవలసిందిగా 
మంత్రిగారికి విజ్ఞ ప్రిచేశారు. 
మా, వి, 
ఆత్మకూరు ఎన్నిక 

'కైెరీ అధారిటీ ఎన్నిక 30 శేది జరి 
గింది. నమితి ఉపాధ్యక్షుడు, వట్టలడ్రు 
కైన శ్రీ దేవిరెడ్డి లక్ష్మినారాయణ రెడ్డిగారి 
“పేరును శ్రీ అనం నందీవలెడ్డి [వతపాదిం 
చగా, నమిక్‌ అధ్యక్షుడు శ్రీ వండ్రూరు 
వెంళటనుబ్బారెక్డిగారు బల వర డారు! 
పోటీలేదు. 

దీంతో జిల్లాలో లోళల్‌లై వైర్‌ అభా 
రిటీ ఎన్నికాధ్యాయం వరినమాస్తమైంది. 


ఈ వారం విశేషాలు 
(3 వ పేలి కొరివ), 

అవ్వుడే వూవోగానాలు 
భూటాకాలో వొవ్పందాన్ని ఇండియా 
మార్చుకోనున్నడా? న మి ౭లో డానికి 
నభ్యత్య మివ్వాలని దూన్తున్నదా? దైనా 
పాకిస్తాాలకు యూ [వతిపాదన బాగనే 
వుంటుంది, ఇండియాను కొత్తదిక్కుల్లో పెట్ట 
డానికి మరింత అవకాశ వా, హినూ 
లయా (ప్రాంతంలో మరో 'ఫార్మోటా”-అగే 
వన్నాగంశో పాళ్ళాత్యరాజ్యాలూ ముందు 
కొస్తాయి. లోహియా చెప్పిన హిమాలయ. 
రాజ్యాల (ప్రతివత్రి-విధానం ముజావుకు 
కాబోతున్నది! మనం. త్వరలో ఎదుర్కో 
వలసిన గడ్డువాన్తవాలిని, 


వెళ్లారు. 


విద్యుత్‌ యుగంలో కిరోనిజా దీపాలు! 


ఈ విద్యుత యుగంలో, నననాగరికి నునంవన్న' 
గడ్డిదీపాలకు (పాఠంభోత్సవం అంటే. మీకు అళ్చర్యం కలుగవచ్చు, కాని 
బుర్చినమితి అధ్యక్షులు శ్రీ దొడ్డ లక్ష్మి; 
కొండూరుపాళెం వారిజనవాడ వీధిడీపాలకు మొన్న 27 తేది (ప్రారంభోత్సవం 
జరిపారు. ఈరోజుల్లో విదిశ్రమైన విషయమే యిది! 


న బుర్చిపాంతంలో కిరోసిళా 


సారెడ్డిగారు.. శేజాలకుచెందిన 


(పౌటో: ఎతిరాజ్‌) 


సికిం దాబాట్‌ శేండ్రంగా విర్పాటుకాబడే 
కొత్తరైల్వే మండలిలో గూడూడు. గుమ్మడి 
వూడి సెక్షనును చేర్చజండానే రైల్వేలోడ్డు 
వుత్తడ్వులు జొరీలేసింది. దీ ని క మళ్ళీ 
కొత్తవుద్యమం లేవడీయాల్నా? 
కలకత్తాలో అగడం విన్నారా? 
ఓ. ఎ. అనక్కు వరిజవ్యకాలు మరీ కతి 
గా వున్నాయని అనలు వరీక్షల్నే 
రించి పాశేశారు విద్యార్థులు, 
కిటికీలు వగలగొట్టి నానాగలభాలు చేశారు. 
వరీక్షలు వాయిదావేశారు విశ్వవిద్యాలయాధి 
కారులు. విపరీతంగా పరిణమిన్తున్నాయి 


hl a a 
అన్ని కాలాల్లోనూ 


మాతీ అధ్యక్షులు శ్రీ అజియకమార్‌ 
ముఖర్జీ దీనికి నాయకశ్యంవహింది "తిరుగు 


ఏహతాల్‌వంటి. నృద్ధ 
౦ వృన్నట్లుంది దీనికి. 


లే 


నాకా 
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